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KATALOG CZĘSCI 
ZAMIENNYCH 





PF 126 FL- 








This technical documentation is provided to you for free by https://gitlab.com/OttoZagloba/docauto-fiat126 in order for you to be able to maintain your historical 
vehicule on the road. 


We consider it to be both educational and contributing to road-safety. 
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Informacje ogólne 


Katalog obejmuje zespoły, podzespoły і części samochodu w ukompletowaniu koniecznym dla dokonania 
czynności naprawczych, stanowiące części zamienne i będące przedmiotem handlu. 

W części wstępnej znajdują się informacje dotyczące: 

- zamawiania części zamiennych, 

- sposobu posługiwania się katalogiem, 

- aktualizacji. 

W części właściwej zaś: 

- wykaz tablic rysunkowych, 

- wykaz numerów rysunków części zamiennych uszeregowanych wg narastających numerów, 
- tablice rysunkowe zespołów i podzespołów, 

- wykaz łożysk tocznych występujących w samochodzie, 

- wykaz części, które utraciły zamienność. 
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1. Zamawianie cze$ci zamiennych 


Przy zamawianiu części zamiennych należy podawać: 
- numer katalogowy i nazwę zamawianej części lub zespołu oraz dane 
znajdujące się na tabliczce znamionowej samochodu i (lub) na korpusie silnika. Dodatkowo w krajowym 
obrocie częściami zamiennymi zamówienie należy uzupełnić o: 
- model podstawowy samochodu lub silnika, 
- numer tablicy na której występuje zamówiona część. 
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Przykłady zamówienia 


1.1 Przykład zamówienia części do silnika: 





- 4081257 - uszczelka 1,2 do silnika 126A1.000 Nr 3018582 - oznacza zamówienie uszczelki grubości 
1,2 mm do silnika typu 126A1.000 o nr kolejnym 3018582. 





1.2 Przykład zamówienia części samochodu: 


- 7532550 - pas tylny ZFA 126A00 Nr 03227761 - oznacza zamówienie pasa tylnego do samochodu typu 
ZFA 126A00 numer kolejny 03227761. 


1.3 Przykład zamówienia części silnika w obrocie krajowym: 





- 7541012 - wałek rozrzadu do silnika 126A1.076 Nr 03371142 nr tablicy rysunkowej 10107 - oznacza 
zamówienie wałka rozrządu do silnika typu 126A1.076 nr 03371142, występujący na tablicy nr 10107. 


1.4 Przykład zamówienia części samochodu w obrocie krajowym: 





- 7532601 - poduszka kpl. A+E30 do samochodu SUF 126A00 Nr 03389756 nr tablicy rysunkowej 70613 - 
oznacza zamówienie poduszki kompletnej siedzenia tylnego, pokrytego poszyciem tkaniny w kolorze szarym, 
komponowanej ze sztuczną skórą, samochodu typu SUF 126A00 o Nr 03389756, występującej na 
tablicy 70613. 

Zamawianie części zamiennych w obrocie hurtowym odbywa się na zasadzie odrębnych uzgodnień pomiędzy 

zamawiającym, a dostawcą. 

W celu ustalenia i wskazania właściwego numeru zamawianej części, należy zapoznać się z "Wskazówkami 
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postugiwania sie katalogiem". 
2. Wskazówki poslugiwania sie katalogiem 


Na podstawie “Wykazu modeli podstawowych” і "Wykazów kierunków sprzedaży”, należy ustalić oznacze- 

nie numerowe zamawianej części. 

Przykład: 

01 - część lub zespół występujący tylko w samochodach z kierownicą z lewej strony, 

00 - część lub zespół występujący wyłącznie w samochodach przeznaczonych na rynek włoski, 

- aby zamówić część lub zespół, należy posłużyć się tablicą rysunkową, na której znajdują się wszystkie podsta- 
wowe informacje, niezbędne do rozpoznania części, 

- informacje dodatkowe dotyczące części zamiennych, które utraciły zamienność znajdują się na oddzielnych 

arkuszach katalogu. 













3. Tablice rysunkowe 


Tablice składają się z części rysunkowej przedstawiającej zespoły i części zamienne (lewa strona tablicy) 

oraz wykazu części zamiennych, występujących na danej tablicy rysunkowej (prawa strona tablicy) - patrz 

“PRZYKŁAD”. 

A - nazwa zespołu przedstawionego na tablicy rysunkowej. 

B - numer tablicy rysunkowej, w przypadku większej ilości tablicy tego samego zespołu (podzespołu), cyfra 
po “/” wskazuje kolejny numer tablicy dodatkowej w tym samym zespole (podzespole). 

C - data ostatniej aktualizacji tablicy rysunkowej. 

D - ZMIANA - oznaczenie literowo cyfrowe zmiany lub zmian, powodujących utratę zamienności części 
występujących na danej tablicy rysukowej. 

E - WPROWADZENIE - data, od kiedy zamiana została wprowadzona - dodatkowe informacje znajdują 
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się w Wykazie cześci, które utraciły zamienność. 

F - oznaczenie modeli podstawowych, odpowiadających przedstawionym na tablicy rysunkowej częściom. 

G - numer kolejny części przedstawionych na tablicy rysunkowej. 

H - numer katalogowy części przedstawionych na tablicy rysunkowej, który należy zawsze podawać przy 
zamawianiu. 

J - ilość sztuk danej części w zespole przedstawionym na tablicy rysunkowej. 

K - ZASTOSOWANIE - wyszczególnienie kierunku i (lub) modelu podstawowego - w przypadku braku ozna- 
czenia cześć (zespół) stosowana jest we wszystkich kierunkach sprzedaży i (lub) modelach 
podstawowych wyszczególnionych na tablicy rysunkowej w pozycji G, za wyjątkiem tych kierunków 
(dla tej samej Lp.), dla których kierunek sprzedaży jest określony. 

M - NAZWA CZĘŚCI - wyszczególnienie nazwy części, bloku nazwy części w koniecznych przypadkach 
umieszczone są oznaczenia literowei (lub) cyfrowe, charakteryzujące dodatkową daną część np. określa- 
jące rodzaj i kolor tkaniny tapicerki, oznaczenie części prawej i lewej. 

L - ZM. - oznaczenie zmian powodujących utratę zamienności części (zespołów) 


4. Wykaz części, które utraciły zamienność 


Części i (lub) zespoły, które uległy zmianie powodującej utratę zamienności oznaczono literą C i (lub) D. 
C - oznacza część przed zmianą. 

D - oznacza część po zmianie. 

Wykaz tych części zawiera następujące informacje: 

- numer zmiany, 

- numer katalogowy przed i po zmianie, 

- numer samochodu lub silnika (przy częściach silnika), od któregowprowadzono zmianę, 

- datę wprowadzenia zmiany, niezbędne dla dokładnej identyfikacji części lub zespołu. 
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5, Wykaz lozysk tocznych 












Zawiera: 
- numery katalogowe lozysk, 

- oznaczenie producenta lozysk, 

- numer tablicy katalogowej, na której dane łożysko występuje, 
- główne wymiary łożysk. 


6. Wykaz modeli podstawowych 




















01 - wykonanie standardowe, kierownica po lewej stronie, 
02 - wykonanie standardowe, kierownica po prawej stronie, 

03 - wykonanie personal, kierownica po lewej stronie, 

04 - wykonanie personal, kierownica po prawej stronie, 

05 - wykonanie FL, kierownica po lewej stronie, 

06 - wykonanie FL, kierownica po prawej stronie, 

07 - wykonanie w wersji inwalidzkiej dla inwalidów z dysfunkcją kończyn dolnych, 

08 - wykonanie w wersji inwalidzkiej dla inwalidów z dysfunkcją kończyn górnych (prawej lub lewej), 
600- wykonanie z silnikiem o poj. 600 cm3, 

650- wykonanie z silnikiem o poj. 650 cm3, 

052- wykonanie samochodu z prądnicą, 

065- wykonanie samochodu z alternatorem, 

749- wykonanie samochodu z rozrusznikiem elektromagnetycznym, 

753- wykonanie samochodu z rozrusznikiem sterowanym mechanicznie, 

996- wykonanie samochodu z silnikem na paliwo niskooktanowe. 
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7. Wykaz kierunków sprzedazy 





00 - Wiochy, 
21 - Australia, 

23 - Nowa Zelandia, 

27 - Chiny, 

35 - Afryka Środkowa - Gabon, Kamerun, 
48 - REN, 

64 - Jugosławia, 

66 - Indie, 

68 - Egipt 

74 - Czechy, Słowacja, 

76 - Polska, 

84 - Europa Środkowa, 

87 - Wielka Brytania, Irlandia 

92 - Azja Południowa, 

94 - Kuba, 

96 - Sieć Polmotu w Europie (Węgry), 




















8. Oznaczenie rodzaju materiałów tapicerskich 





Występuje przy nazwie części i (lub) zespołu. 
Ą - sztuczna skóra, 

B - biała folia, 

E - tkanina, 

A+E - sztuczna skóra + tkanina, 
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E100 - tkanina wielobarwna o symbolu 217703, 
E101 - tkanina wielobarwna o symbolu 217714, 
E102 - tkanina wielobarwna o symbolu 217699, 
E103 - tkanina wielobarwna o symbolu 217713, 
X - włóknina igłowana typu B, 

Y - włóknina igłowana typu D, 

7, - włóknina standard. 










9. Oznaczenie kołoru 





Występuje przy nazwie części i (lub) zespołu. 
2 - amarant, 
10 - biały, 

12 - beżowy, 
14 - niebieski, 
30 - szary, 

40 - brązowy, 
50 - czarny, 
54 - ochra, 

55 - antracyt, 

64 - kasztan, 

80 - zielony 














10. Oznaczenie położenia części w samochodzie 






Występuje przy nazwie części i (lub) zespołu. 
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PR. - część występująca z prawej strony samochodu, 
І. - część występująca z lewej strony samochodu. 


11. Oznaczenie ilości sztuk 





1,2 , 3,.. - ilość sztuk części występujących w danym zespole, 
* - ilość sztuk dobrać według potrzeb montażowych. 


12. Aktualizacja katalogu 





Katalog części zamiennych wydawany jest w dwóch formach: 
- mikrofiszowej, 
- książkowej. 
Aktualizacja katalogu wykonanego na mikrofiszach polegać będzie na tym, że przy każdorazowym uaktualnia- 
niu katalogu, wydawany będzienowy nakład mikrofisz. 

Aktualizacja katalogu wykonanego w formie książkowej dokonywana jest okresowo (nie rzadziej niż co pół ro- 
ku) w drodze wymiany kart, przy czym wymianie ulegają: 

- wykaz tablic rysunkowych - w razie potrzeby, 

- skorowidz części - w całości, 

- wykaz łożysk tocznych - w razie potrzeby, 

- wykaz części, które utraciły zamienność - w razie potrzeby, 

- tablice rysunkowe, w których dokonano zmian na rysunku lub w treści specyfikacji części zamiennych. 

Data przeprowadzenia aktualizacji uwidoczniona jest każdorazowo w odpowiedniej rubryce dolnej części arku- 
sza, a w przypadku tablic rysunkowych również w rubryce nad specyfikacją. 
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„673196 


5.29.706 70101 
5.29.700 70101 
1.62.152 | 41202 


70306/2 
70307/2 
70307/2 
55401/6 
70306/2 
70306/2 
70307/2 


1.62.011 41201 
1.62.202 | 41202 
1.62.207 | 44314 
1.62.145 | 41202 
1.58.237 | 44314 
1.62.246 | 44314 
1.45.570 27402 
1.29.072 


21204/3 
84501 


9.08.405 | 55205 
9.08.405 
9.08.431 | 55205 
9.08.431 
9.08.431 
9.08.902 | 55205 
9.08.902 
9.08.904 | 55205 
9.08.904 
_9.08.908 


55205/2 


55205/2 
55205/2 


55205/2 


55205/2 
55205 
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_891631 


673196 
709000 
790037 
804862 
805599 
809064 
809065 
811134 
814000 


814635 | 


814838 
858394 
870736 
870738 
873637 
878770 
878770 
878770 
879886 
880393 
880394 
883323 
888019 
889956 
889957 
890292 
890414 
891605 





9.08.908 


1.49.023 
9.08.120 
1.68.340 
1.68.341 
1.30.021 


1.49.024 
0.16.623 
1.62.445 
1.29.140 
1.29.149 
1.58.245 
87.20.301 
87.20.301 
87.20.301 
1.30.326 
1.62.136 
1.62.138 
9.08.125 
1.30.020 
1.68.336 
1.68.337 
1.45.569 
1.56.120 
1.45.522 





1.29.037 





NR RYSUNKU|NR CZESCI] TABLICA [NR RYSUNKU|NR CZEŚCI| TABLICA [NR RYSUNKU|NR С2Е5СІ] TABLICA 


55205/2 
81201/4 
33106 
27402 
55205 
33102/1 
33102/1 
21233 
81201/4 
44316/1 
10221 
41210 
21221/1 
21221/1 
44314 
33107 
33107/2 
33107/1 
55301/2 
41202 
41202 
55302 
21233 
33102/1 
33102/1 
27402 
44301/1 
21204/4 
21204/3 















































891633 | 1.29.048 
891725 | 1.65.052 
891725 | 1.65.052 
894040 | 1.56.571 
899983 | 1.56.134 
965201 | 1.62.235 
965849 | 0.40.135 
970281 | 1.45.411 
970282 | 1.45.414 
970283 | 1.45.415 
970284 | 1.45.422 
970290 | 1.45.535 
970370 | 1.30.103 
970490 | 1.62.164 
970801 | 1.29.010 










970803 | 1.29.014 
970812 | 1.28.023 
971291 | 1.26.228 
972486 | 1.67.208 
977235 | 1.26.282 
977352 | 1.10.058 






977790 
980848 


5.90.170 
87.10.312 









983028 | 1.29.023 
984070 | 1.30.025 
985112 | 5.08.5640 
985778 | 1.58.236 
985781 | 1.58.246 






1.62.107 
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1.62.126 0.30.215 
1.49.024 0.20.126 
1.54.021 5.21.384 
0.04.046 1110112 

0.04.221 1262000 

0.04.346 1373111 | 31150.3 
0.06.431 1462528 | 9102066 
0.30.302 


4061411 
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STRONA МА З | 92.12 


NR RYSUNKU|NR CZEŚCI| TABLICA NR RYSUNKUINR CZESCI] TABLICA |NR RYSUNKU|NR CZESCI| TABLICA - 


9.08.131 | 55205/3 4095633 | 5.90.194 4108561 | 1.45.520 | 27402 

1.28.156 | 21204/1 4100867 | 1.62.438 4109336 | 9.08.0100 | 55205 

1.140.068 | 10221 4100954 | 5.29.166 4109896 | 521. 70131 

1.28.1480 | 21204/1 4100998 | 1.62.424R 4110405 | 1.62. 41202 

1.56.578 | 44305/3 4101148 | 1.30.104 4110751 | 5.35. 70601/1 

1.56.579 | 44305/3 4101670 | 1.56.535 4110852 | 9.02. 55302 

0.12247 | 10107 4101808 | 1.62.310 4111168 | 1.49. 27402 

0.12.2234 | 10107 4101813 | 1.62.407R 4111357 | 1.62. 41201 

0.22274 | 10204 4101815 | 1.62.434R 4111630 | 0.32. 10407 

55302 4104085 | 1.62.440A 4111917 | 1.29. 21221/1 

0.40.110 | 55301 4104829 | 0.04.030 4112977 | 5.66. 70101 

55302 4104877 | 1.67.205 4113070 | 1.58. 27402 

1.54.058 | 10002 4104879 | 1.67.214 4113070 | 1.58. 44314 

0.32.328 | 10301 4106420 | 1.75.266 4114578 | 1.58. 27402 

9.02.143 | 55302 4107998 | 1.29.017 4114578 | 1.58. 44314 
87.41.165 | 33102/1 4107999 | 1.29.020 4115451 | 87.10. 33106 

5.21.368 | 70130/1 4108004 | 1.45.401 4115451 | 87.10. 33107/1 

4081258 | 0.20.028 4108008 | 1.45.505 4115603 | 1.56. 44305/3 
4084910 | 0.28.038 4108009 | 1.45.506 4117843 | 1.28. 21204/1 
4087165 | 1.28.174 4108013 | 1.45.516 4118109 | 1.26. 18101/1 
4089075 | 5.90.192 4108051 | 1.45.527 4119727 | 1.28. 21204 
4091350 | 1.62.137 4108052 | 1.45.527 4119858 | 9.02. 55302 
4091351 | 1.62.139 4108053 | 1.45.527 4120502 | 9.02. 55302 
4091352 | 1.62.140 4108054 | 1.45.527 4120686 | 1.29. 18101/1 
4092687 | 0.08.000 4108055 | 1.45.527 4120686 | 1.29. 21204/3 
4092689 | 0.08.047 4108056 | 1.45.527 4121498 | 0.04. 10301 
4094308 | 5.35.416 4108057 | 1.45.527 4121620 | 87.10.312 | 33107/1 
4094901 | 1.45.548 4108077 | 1.26.224 4121625 | 1.56.487 | 44305/3 
4095427 | 1.45.545 0; _ 4108077 | 1.26.224 | 18101/1_ 4122568 | 0.16.683 ] 10221 
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4122806 
4122835 
4122836 
4123821 
4124060 
4125327 
4125331 
4125332 
4127040 
4127151 
4127852 
4127902 
4128546 
4128548 
4128702 
4130367 
4130875 
4130888 
4132498 
4132746 
4133398 
4135523 
4136136 
4137702 
4137985 
4139485 
4139496 
4143730 
4145605 


4145637 
4145850 
4145850 
4146132 
4149155 
4149751 
4151117 
4151243 
4151245 
4152950 
4152950 
4155163 
4155663 
4156931 
4159579 
4161986 
4161987 
4161988 
4162065 
4162206 
4162206 
4162240 
4164335 
4166978 
4166978 
4166991 
4167824 
4167826 
70130/1 4168117 
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1.75.470 
5.90.110 
5.90.110 
1.45.145 
0.16.635 
1.86.373 
5.21.560 
9.42.000 
9.42.922 
9.61.000 
9.61.021 
9.65.817 
9.65.008 
0.32.310 
1.75.430 
0.12.101 
0.12.101 
0.12.101 
1.28.187 
1.65.085 
1.65.085 
9.02.437 
5.59.250 
1.65.086 
1.65.086 
0.20.122 
87.44.400 
87.44.400 
5.29.150 








1.45.565 
1.62.107 
1.62.110 
1.62.110 
1.62.110 
1.62.121 
1.62.122 
1.29.138 
1.29.141 
1.29.021 
1.30.030 
1.30.121 
1.65.091 
1.65.091 
9.70.007 
9.70.304 
1.75.480 
0.12.118 
9.68.015 
1.30.001 
1.62.123 
1.62.124 


27402 
41202/5 
41202/5 
41202/5 
41202/5 
41202/1 
41202/1 
21221/1 
21221/1 
21204/3 
21233 
21233 
33117 
33125 
55401 
55401 
55401/1 
10107 
55301/1 
21233 
41202/1 
41202/1 
55516 
55516 
55516 
55516 
44301/1 
33102 
10101 





92.12 
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NR ВҮЗОМКОТМА CZESCI] TABLICA NR RYSUNKU|NR CZEŚCI NR RYSUNKU|NR CZESCI| TABLICA 


4185214 | 1.75.026 4215863 4241573 | 1.56.119 | 44301/1 
4185496 | 87.15.210 4216837 4241908 | 9.59.000 | 55501 
4186493 | 5.58.438 4222578 4243388 | 1.04.632 | 33102 
4189398 | 9.08.717 4222579 4247758 | 5.21.600 | 70131 
4189398 | 9.08.717 4223109 4247759 | 5.21.601 | 70131 
4189399 | 9.08.817 4228520 4247766 | 5.21.622 | 70131 
4189402 | 9.09.740 4228522 4247767 | 5.21.6283 | 70131 
4194798 | 9.02.405 4228694 4248779 | 9200 | 55301/2 
4197580 | 1.75.040 4228731 4248780 | 9200 | 55301/2 
4198259 | 1.62.205 4230245 4248817 | 1.75.026 | 55501 
4198262 | 1.62.215 4230533 4249929 | 9.35.202 | 55425 
4198644 | 9.02.910 4230797 4249933 | 9.35.700 | 55425 
4200679 | 9.59.000 4230797 4250059 | 9.385.902 | 55425 
4202310 | 9.02.400 4230797 4251628 | 1.30.022 | 21233 
4202412 | 5.341 | 70601/2 4232339 4251629 | 1.30.023 | 21233 
4203412 | 1.68.014 | 33101 4233468 4251665 | 9.39.815 | 55423 
4205319 | 5.385.216 | 70601 4234280 | 5.90. 4251965 | 9.39.813 | 55401/1 
4205573 | 9.59.000 | 55501 4236877 4251965 | 9.39.801 | 70162/1 
4205911 | 1.56.582 | 44305/3 4237239 4254438 | 5.21.800 | 70131 
4206117 | 5.58.360 | 70623 4238205 4254944 | 5.17.160 | 70156 
4209712 | 1.10.334 | 55201 4238679 4255537 | 5.21.364 | 70130/1 
4211461 | 5.15.064 | 70155 4240149 4257823 | 1.86.334 | 50102/1 
4211525 | 1.86.310 | 50102/1 4240306 4257991 | 1.86.332 | 50102/1 
4212497 | 5.21.564 | 70130/1 4240376 4257991 | 1.86.3832 | 50102/2 
4212498 | 5.21.566 | 70130/1 4240427 4258460 | 9.35.006 | 55401 
4212499 | 5.21.568 | 70130/1 4241218 4258469 | 935.512 | 55425 
4212738 | 5.89.5 | 50102/3 4241451 4259228 | 9.08.4404 | 55205 
4212976 | 9.59.000 | 55501 4241453 4259228 | 9.08.404 | 55205/2 
4215706 | 0.30.293 | 10301 _ 4241461 5407 4259478 | 9.35.006 | 55401 


















INDEKSOWY 5РІ5 NUMERÓW RYSUNKÓW CZESCI ZAMIENNYCH 


) ) ) 






STRONA NR 6 
















4259481 
4259481 
4259519 
4261172 
4261173 
4261250 
4261427 
4261428 
4261429 
4261431 
4261432 
4261433 
4262041 
4262770 
4263402 
4263661 
4263988 
4266161 
4266867 
4267799 
4267801 
4267802 
4267803 
4267818 
4267819 
4268453 
4268519 
4269323 


4269324 





9.30.111 
9.30.111 
9.35.202 
0.08.213 
0.08.214 
1.15.121 
0.08.213 
0.08.213 
0.08.213 
0.08.214 
0.08.214 
0.08.214 

5.67.5 
1.68.009 
5.14.370 
1.26.285A 
1.49.027 
5.05.128 
9.56.915 
0.08.210 
0.08.210 
0.08.210 
0.08.210 
1.74.020 
0.28.319 
1.04.632 
0.06.401 
0.08.202 
0.08.202 


4270319 
4270321 
4270323 
4270324 
4270741 
4271102 
4271327 
4271949 
4271966 
4271967 
4271968 
4271969 
4271970 
4271971 
4272449 
4272743 
4272876 
4273066 
4273070 
4273073 
4273079 
4273159 
4273165 
4273395 
4273397 
4274225 
4274532 
4274616 
4274616 


1.28.116 
1.28.117 
1.28.182 
0.06.121 
87.15.204 
1.45.512 
1.28.000R 
5.21,992 
0.04.314 
0.04.314 
0.04.314 
0.04.314 
0.04.314 
0.04.314 
5.21.994 
9.39.818 
5.21.812 
0.12.005 
0.16.052 
0.22.207 
0,22.237 
1.04.013 
1.04.048 
0.12.209 
0.30.003 
0.06.152 
5.89.000 
1.49.025 
1.49.025 











4274721 
4274724 
4274893 
4275325 
4275329 
4275348 
4275349 
4275350 
4275388 
4275389 
4275547 
4275551 
4275566 
4275567 
4275569 
4275570 
4275650 
4275651 
4275654 
4275662 
4275663 
4275675 
4275676 
4275684 
4275685 
4275700 
4275712 
4275713 
4275724 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 


1.28,103 
1.28.120 
0.12.003 
5.15.150 
5.18.150 
5.63.320 
5.63.330 
5.63.376 
5.11.562 
5.11.5683 
5.44.900 
5.63.120 
5.06. 110 
5.06.111 
5.06.202 
5.06.203 
5.21.350 
5.21.351 
5.21.354 
5.21.370 
5.21.371 
5.21.384 
5.21.385 
5.21.400 


5.21.400: 


5.21.522 
5.21.700 
5.21.701 


5.21776 | 


21204/1 
21204/1 
10106 
70155 
70155 
70306 
70306 
70306 
70113 
70113 
70623 
70306 
70113 
70113 
70113 
70113 
70130/1 
70130/1 
70130/1 
70130/1 
70130/1 
70130/1 
70130/1 
70130/1 
70130/1 
70130/1 
70131 
70131 





70131 


P 


ДД) 


STRONA NR 7 





















NR RYSUNKU|NR CZESCI] TABLICA [МЯ RYSUNKUJNR CZEŚCI] TABLICA NR RYSUNKU|NR С2Е5ОЦ TABLICA | 





4275725 
4275728 
4275729 
4275734 
4275757 
4275758 
4275826 
4275872 
4275994 
4275995 
4276000 
4276001 
4276047 
4276146 
4276147 
4276313 
4276314 
4276411 
4276412 
4276413 
4276414 
4276663 
4276664 
4276798 


4276799 ; 


4276839 
4277133 
4277188 
4277188 





5.21.777 
5.21.2980 
5.21.981 
5.21.996 
5.11.630 
5.11.631 
1.45.518 
5.07.108 
5.10.230 
5.10.231 
5.17.150 
5.17.151 
5.46.120 
5.06.360 
5.06.361 
5.08.450 
5.08.451 
5.63.210 
5.63.390 
5.63.392 
5.63.394 
5.10.380 
5.10.381 
5.10.390 
5.10.391 
5.66.210 
5.29.760 
87.20.001 


287.20.201 


70131 
70130 
70130 
70130 
70106 
70106 
27402 
70113 
70118 
70118 
70155 
70155 
70112/1 
70113 
70113 
70113 
70113 
70307 
70307 
70307 
70307 
70118 
70118 
70118 
70118 
70162/1 
70101 
331021 
33107 


4277190 | 87.20.203 


4277194 
4277527 
4277549 
4277627 
4277628 
4277888 
4277889 
4277952 
4277953 
4277953 
4277955 
4277955 
4278059 
4278069 
4278070 
4284814 
4284814 
4285258 
4285261 
4285570 
4285572 
4285573 
4285580 
4285582 
4285583 
4285795 
4286481 
| 4287252 


87.20.312 
5.29.770 
5.32.330 
5.089.410 
5.09.411 
5.49.110 
5.49.111 
1.10.112 
1.10.134 
1.10.134 
1.10.170 
1.10.170 
5.15.310 
5,21.984 
5.21.985 
1.65.088 
1.65.088 
5.40.020 
5.40.030 
1.26.003 
1.26.112 
1.26.231 
1.68.017 
1.68.036 
1.68.040 
0.32.301 
1.68.510 

1.29.012A 


33107 
33107 
70101 
70303 
70113 
70113 
70106 
70106 
10221/1 
10221/1 
50102/2 
10221/1 
50102/2 
70112/1 
70130 
70130 
33117 
38125 
70613/1 
70613/1 
18101 
18101 
18101 
33101 
33101 
33101 
10409 
33102 


_21204/3 





4287816 
4287979 
4287980 
4287983 
4288329 
4288331 
4288381 
4288574 
4288759 
4289022 
4289192 
4289312 
4289534 
4289536 
4289537 
4289538 
4289582 
4289603 
4289603 
4289780 
4289781 
4290516 
4290751 


4290756 ; 


4291219 


4291509 | 


4291511 
4291631 
4291632 





INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 


9.14.000 
9.08.531 
9.08.700 
9.08.910 
9.08.000 
9.08.300 
9.08.500 
1.62.011 
0.28.033 
5.13.130 
1.99.111 
1.62.202 
0.30.212 
0.32.447 
0.40.204 
0.40.205 
5.92.1 
9.64.115 
9.64.115 
5.06.340 
5.06.3414 
1.256.037 
1.29.127R 
1.29.153 
9.39.815 
1.04.606 
0.08.323 
9.32.006 


-9.32.007 





55101 
55205 
55205 
55205 
55201 
55205 
55205 
41201 
55101 
70112/1 
68101 
41202 
10301 
10407/1 
10409 
10409 
70130/1 
50117 
50117/1 
70113 
70113 
18109 
21221/1 
21221/1 
55506 
10201 
18109 
55401 
55401: 






STRONA NR 8 | ) ) Ja 










NR RYSUNKUINR CZESCI] TABUCA TABLICA 







































(Ма RYSUNKU|NR CZEŚCI 


TNR RYSUNKUINR CZEŚCI| TABLICA 































































































4291649 | 9.32.202 55506 4294029 | 1.95.024 50117 4296040 | 0.20.014 10202 | 
4291650 | 9.32.203 55506 4294029 | 1.95.024 50117/1 4296085 | 0.22.224 10204 | 
4291651 | 9.32.202 55506 4294030 | 1.95.024 50117 4296086 | 0.22.231 10204 
4291652 | 9.32.203 55506 4294030 | 1.95.025 50117/1 4296087 | 0.22.234 10204 
4291653 | 9.32.202 55506 4294098 | 0.12.301 10107 4296308 | 9.30.102 55405 
4291654 | 9,32,203 55506 4294100 | 0.12.318 10107 4297135 | 1.10.309 55201 
4291785 | 5.18.170 70155 4294326 | 9.65.014 55515 4297157 | 0.20.021 10202 
4291887 | 5.09.104 70112 4294336 | 1.26.003 18101/2 4297174 | 5.56.912 70106 
4291888 | 5.06.105 70112 4294339 | 1.26.136 18101/2 4297175 | 5.44 100 | 70118 
4292065 | 5.14.052 70112/1 i 4294359 | 1.28.136 21204/2 4297176 | 5.44.101 70118 
4292343 | 9.65.000 | 55515 4294425 | 1.65.409 33135 4297222 | 5.59.182 70112/1 
4292344 | 9.65.001 55515 4294426 | 1.65.410 | 33135 4297340 | 5.10.020 70118 
4292476 | 9.65.900 55515 4294461 | 1.45.400 21204/4 4297341 | 5.10.021 70118 
4292508 | 1.86.368 50102 4294682 | 5.35.158 70601 4297797 | 175436 55603 
4292509 | 1.86.372 50102 4294685 | 5.35.170 70601 4297957 | 1.56.401 44305/3 
4292509 50102/3 4295068 | 9.34.005 55401 4298756 | 87.20.001 | 33102/1 
4292541 | 0.06.152 10101 4295069 | 9.34.007 55401 4298756 | 87.20.001 | 33107/2 
4292587 | 1.75.221 55603 4295072 | 9.34.005 55401 4298758 | 87.20.203 | 33107/2 
4292590 | 1.75.425 55603 4295076 | 9.34.005 55401 4299265 5.92.4 70130/1 
4292906 | 5.58.250 55301/2 4295077 | 9.34.007 55401 4299291 | 0.32.401 10407 
4292911 | 1.75.350 55301/2 4295085 | 9.34.202 | 55423 4299377 | 0.30.012 10301 
4293094 | 5.86.120 70628 4295086 | 9.34.203 55423 4299427 | 5.63.301 70306 
4293339 | 0.32.489 10407 4295087 | 9.34.202 55423 4299427 | 5.63.301 70306/1 
4293660 ; 1.29.015A | 21204/3 4295088 | 9.34.203 55423 4299427 | 5.63.301 70306/2 | 
4293703 | 0.30.186 10301 4295089 | 9.34.202 55423 4299760 9.08.1 55401/1 | 
4293960 | 1.28.108 | 21204/2 4295090 | 9.34.203 55423 4299768 | 1.75.278 55401/1 
4293961 | 1.28.127 | 21204/2 4295091 | 9.24.402 55423 4299830 | 5.15.150 70155 
4293994 | 9.33.016 | 55501 4295509 | 5,14.980 70102 4300194 | 0.12.108 10107 








4294028 .95.023 1.54.167 





1.10002 





5.1480 | 70102/1 4300253 





4295509 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 





ЭТВОКА МА 9 









МВ CZESCI)! TABLICA (МА RYSUNKU|NR CZEŚCI NR RYSUNKU|NR CZESCI| TABLICA 


50117 
70155 
70601 
18101/1 
50102 
50102 
50102 
50102 
50102 
50102 
50102 















INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 


) ) 












| ) 
STRONA NR 10 io 


9.30.200 4310911 
9.30.200 4311039 
5.66.250 4311040 
5.67.5 4311040 
5.67.5 4311040 
5.58.900 4311093 
1.68.530 4311129 
4311237 

56.06.116 4311475 
5.06.117 4311475 
5.09.112 4311476 
5.09.113 4311476 
9.08.800 4311505 
5.57.910 4311617 
4311737 

4311738 


70160/1 
50102/1 
10002 
70130/1 
70130/1 
70106 
70160 
70160 
.59. 70160 
4313195 ‚56. 44301 









INDEKSOWY 5РІ5 NUMERÓW RYSUNKÓW CZESCI ZAMIENNYCH 


STRONA NR 11 









NR RYSUNKU|NR CZESCI) TABLICA [NR RYSUNKU|NR CZESCI] TABLICA [NR RYSUNKU|NR CZEŚCI| TABLICA 


4313504 
4313888 
4313890 
4313891 
4313892 
4313893 
4313894 
4314368 
4314368 
4314496 
4314496 
4314538 
4314538 
4314772 
4315174 
4315480 
4315481 
4315645 
4315884 
4315919 
4316268 
4316753 
4316755 
4316757 
4316759 
4317427 
4317479 
4317650 


4317694 | 


0.32.338 
5.63.120 
5.63.210 
5.63.910 
5.63.911 
5.63.920 
5.63.930 
0.12.121 
0.12.121 
1.75.3802 
1.75.302 
0.12.130 
0.12.130 
5.15.150 
5.32.320 
9.64.700 
9.64.700 
0.32.482 
1.10.310 
1.56.143 
1.67.207 
1.65.026 
1.65.027 
1.65.029 
1.65.030 
5.21.772 
5.56.286 
0.06.100 
1.25.021 


55510/1 
33117 
33117 
33125 
33125 
70131 
70623 
10101 


„18109 


4318011 
4318056 
4319412 
4319413 
4319552 
4320255 
4320256 
4320286 
4320288 
4320289 





70160/1 
41202/5 
41210 
41210 
70303 
55301/2 





INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 








STRONA NR 12 









NR RYSUNKU 


4332869 
4332870 
4332870 
4332870 
4332871 
4333081 
4335109 
4335110 
4335411 
4335559 
4337474 
4337627 
4338489 
4338574 
4338745 
4338746 
4338747 
4338919 
4339576 
4340300 
4340305 
4340335 
4340338 
4340460 
4340589 
4340590 
4340626 
4340668 
4340671 


1.56.240 
1.56.243 
1.56.243 
1.56.243 
1.56.247 
1.41.530 
5.53.514 
5.53.515 
0.40.120 
1.28.005 
5.40.080 
9.53.000 


0.30.103 | 


1.62.326 
1.28.137 
1.28.159 
1.30.102 
0.12.126 
1.49.110 
1.49.010А 
1.65.002А 
87.40.020 
87.46.611 
0.06.010 
0.06.010 
0.06.010 
1.56.202 
5.53.510 
5.08.112: 


1.65.009 
1.65.009 
1.65.012 
1.65.012 
5.86.914 
1.02.904 
1.02.905 
1.02.906 
1.02.907 
1.29.103 
5.57.910 
1.45.102 
0.30.179 

9.62.000А 
5.56.226 
5.56.227 
1.25.028 
1.62.438 
1.67.211 
1.67.315 
1.67.374 

1.29.101A 
1.62.213 
2.88.1 
5.89.0 
5.09.040 
5.09.041 
1.45.523 
5.09.111 


33117 
33125 
33117 
33125 
70162/1 
44301/2 
44301/2 
44305/5 
44305/5 
21221/1 
70623 
21204/4 
10301 
55515 
70622 
70622 
18109 
41210 
33135 
33135 
33135 
21221/1 
41202 
21200 
50102/3 
70113 
70113 
27402 
70112 


4348577 
4348578 
4348581 
4348582 
4349595 
4349595 
4349695 


4353168 


INDEKSOWY 5РІ5 NUMERÓW RYSUNKÓW С2Е5СІ ZAMIENNYCH 






5.09.114 
5.09.115 
5.11.318 
5.11.319 
0.22.208 
0.22.208 
9.20.0 
9.20.0 
5.11.330 
5.05.128 
5.05.129 
1.56.003 
5,21.104 
5.21.106 
5.21.518 
5.21.519 
1.25.0048 
1.56.163 
5.21.502 
5.21.503 
1.62.101 
0.12.121 
0.12.122 
0.12.130 
0.12.131 
0.22.202 
0.28.334 
0.28.332 
032416 | 











STRONA NR 13 





[NR RYSUNKU|NR CZESCI| TABLICA МА RYSUNKU|NR CZESCI] TABLICA [NR RYSUNKU]NR CZEŚCI| TABLICA 


0.32.418 | 10407/2 .04. 10301 4362070 | 1.62.326 
0.32.419 | 10407/2 45. 27402 4362104 | 0.28.301 
0.32.447 | 10407/3 .65. 33135 4362105 | 0.28.303 
0.32.457 | 10407/3 ‚59. 70160 4362476 | 87.15.213 
0.32.460 | 10407/3 49. 44316 4362681 | 5.86.924 
0.32.465 | 10407/3 75. 55501 4362682 | 5.86.925 
0.32.494 | 10407/2 04. 10201 4362683 | 5.86.926 
0.32.308 | 10409 ,32. 10301 4363011 | 0.22.203 
0.32.401 10407 04. 10102 4363072 | 5.57.020 
1.04.011 10201 .04. 10103 4363073 | 5.57.021 
0.28.301 55101 .04. 10103 4363537 | 87.15.213 
1.86.360 | 50102 .04. 10103 4369068 | 1.68.005 
5.86.420 | 70162/1 ,04. 10103 4370202 | 9.58.002 
5.86.421 .04. 10103 4370350 | 0.08.201 
5.86.420 ‚04. 10103 4371155 | 1.62.131 
5.86.421 .04. 10201 4371156 | 1.62.132 
1.45.530R .29. 21221/1 4371404 | 5.21.506 
0.32.467 56. 44305/3 4371405 | 5.21.507 
1.75.356 „56. 44305/3 4371545 | 0.12.308 
.56. 44305/3 4371546 | 0.12.308 
1.75.058 56. 44305/4 4371547 | 0.12.308 
0.08.210 .65. 33125 4372851 | 5.21.122 
0.08.210 .65. 33125 4372852 | 5.21.1238 
0.08.210 65. 33135 4372983 | 1.68.102 
0.08.210 65. 33135 4373441 | 1.65.089 
9.50.010 49. 33117 4373441 | 1.65.089 
0.32.424 49. 33117 4373578 | 1.75.098 
1.45.531 ‚02. 41201/1 4373589 | 1.58.202 
0.22.276 4361619 ‚22. 10204/1 | 437З614 | 87.20.002 





INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 
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STRONA МН 14 















































































































































































































































4373614 | 87.20.001 | 33107/1 4377249 4379984 ! 0.08.201 10105 
4373645 | 1.58.203 | 44314 4377250 4379986 | 0.12.301 10107 
4373736 | 87.20.002 | 33102/1 4377260 4380218 | 5.15.160 | 70155 
4373736 | 87.20.001 | 33107/2 4378829 4380220 | 5.18.1160 | 70155 
4373754 | 9.35.818 | 55423 4378830 4380299 | 5.10.004 | 70118 
4373831 | 1.49.044В | 33117/1 4378831 5.58.140 70133 
4373832 | 1.49.101 44316/1 4378832 1.29.1102 | 21221/1 
4374147 | 5.10.210 | 70118 4379242 5.33.1110 | 70102 
4374148 | 5.10.211 70118 4379243 1.56.602 | 44305/4 
4374276 | 9.45.000 10201 4379315 5.35.260 70601 
4374844 | 9.45.000 | 10201 4379620 5.895.262 | 70601 
4374855 | 0.12.302 10107 4379620 1.56.626 | 44305/4 
4375120 | 1.49.110 44316/1 4379656 1.56.626 44305/4 
4375584 | 1.02.904 44301/2 4379657 1.56.630 | 44305/4 
4375585 | 1.02.902 | 44301/2 4379680 0.28.301 55101 
4375586 | 1.02.906 44305/5 4379680 0.28.303 55603 
4375587 | 1.02.907 44305/5 4379957 0.28.301 55603 
4375605 | 1.62.506 | 41201 4379958 0.28.8330 | 55101 
4375607 | 1.62.022 41201 4379963 5.13.124 70112/1 
4376410 | 5.58.250 | 70623 4379964 5.14.950 | 70102 
4377053 | 1.02.952 | 41201/1 4379965 5.14.970 | 70102 
4377072 | 9.81.000 | 70155 4379966 5.40.080 | 70613/1 
4377073 | 9.81.000 | 70155 4379967 1.56.602 | 44305/4 
4377241 | 0.08.213 10105 4379970 1.86.334 50102/1 
4377243 | 0.08.213 10105 4379978 1.86.350 | 50102/2 
4377244 | 0.08.213 10105 4379979 5.14.008 | 70102 
4377245 | 0.08.213 | 10105 4379980 1.56.1156 | 44301/1 
4377246 | 0.08.214 10105 4379982 1.62.4138 | 41202 


4377248 | 0.08.214 10105 4379983 5.35.250 70601/1 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZESCI ZAMIENNYCH 































LOLEE 
ŁOLBL 
СО 
О. 
2! 104 
2! 104 
8! 104 
2104 
ŁOLOŁ 
МА LOS 
206 
LO902 
10902 
90104 
90104 
М2 06 
LK LOS 
96104 
95104 
95104 
е; 104 
е: 104 
2902 
20001 
20001 
L/rOZOL 
гого | 
01596 














90104 





020805 


5008911 
еоо9а | 
S00'60'S 
V00'60'S 
бРЕ 9 
ВЕЕ ре 
500605 
v00'60'S 
9р0'900 
5017796 
SOL'v9'6 
00-565 
001-5675 
61€ 90'G 
85905 
S0L'v9'6 
S0L'v9'6 
0c9'ZV'S 
керге 
09216 
110906 
009075 
096856 
89L vS'. 
OBL HS’ 
Lec zzo 
кеего 
0007256 






























VOLSSS 
L/OLGSG 
ZOLEE 
ZOLEE 
ZOLEE 
ZOLEE 
90188 
z/Ł0LEE 
L/ZOLEE 
L/ŁOLEE 
L/ZOLEE 
го gg 
со ее 
88 104 
L/OLSSS 
L/OLSSS 
М21106 
99102 
01 399 
SOLOL 
SOLOL 
50! 
SOLOL 
SOŁOL 
€/0LGSG 
мое LOZ 
LELOŁ 
6001 
L/Z9 LOŁ 
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МО ВУР 

10896 

82904 
V9L€vt 
50105 
1/20802 
L/ŁOSOŁ 
L/90602 
L/90€02 
L/LO902 





90ŁOL - 





гюгро 
зьбі 
956577) 
0105974 
КИ; АП 
оев 98 | 
ІВЕЕ9 5 
0867695 
Lee'g9'G 
Ot£'€9'S 
LOL S£ S 
00L'GE'S 
а т9вс 
0116085 
000656 
14678895 
042854 
00-200 
00:200 
00677574 
ебе 159 
6599129 
8567274 
52289) 
00/55 
сего 
02647) 
со 
9655474 
















































| уопвуі |05320 нмпямпвлн м] мопвм |06320 HN|NHNNSAH HN| уопеуі — |IOS3ZO нм пямпвдн нм! 
















SL HN УМОН15 





РУ, МА 16 









0.12.012 
5.86.412 
5.86.413 
1.56.202 
1.62.506 
5.21.202 
9.81.000 
5.29.004 
1.62.001 
1.62.001 
1.62.001 
1.75.005 


5.59.004 
5.10.152 
5.10.152 
5.58.260 
1.54.116 
1.75.350 
1.75.350 
9.03.020 
9.22.000 
1.68.005 
1.62.011 
9.50.010 
9.50.000 
9.50.000 
5.05.120 


55510/3 
55510 
70112/1 





4427456 
4427788 
4429182 
4430071 
4430072 


1.75.220 
0.32.343 
1.62.011 
5.07.002 
5.07.002 
5.21.440 
5.07.002 
5.17.160 
1.58.104 
5.35.002 
5.835.003 
9.64.000 
9.15.000 
9.64.000 
9.54.000 
9.54.000 
9.54.000 
5.14.310 
5.57.010 
5.57.030 
5.57.052 
5.57.053 
5.17.110 
5.17.190 
9.15.000 
9.52.000 
9.52.002 
9.52.000 
1.62.510 





55602 
10409 
41201 
70118 
70118 
70130/1 
70118 
70155 
44301/1 
70601/1 
70601/1 
50117/1 
55101 
50117/1 
55501 
55501 
55501 
70102 
70621 
70621 
70621 
70621 
70156 
70156 
55101/1 
55510/1 
55510/1 
55510/1 
41201 








4447145 
4447404 
4447950 


4467939 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW С2Е5СІ ZAMIENNYCH 


9.20.0 
9800440 
5.05.140 
5.05.154 
5.13.106 
5.90.110 
5.05.154 
5.13.108 
0.22.202 
0.32.401 
1.45.145 
9.62.000 
1.62.217 

0.06.1 
1.62.022 
1.62.506 
0.22.251 
0.22.0253 
0.12.125 
0.12.125 
5.40.720 
5.40.704 
5.40.090 
9.12.010 
5.14.310 
5.58.200 

2.28.0 
0.06.121 
0.06.121 






55301/2 
70130 
70112/1 
70112/1 
70112/1 
70102/1 
70112/1 
70112/1 
10204/1 
10407/2 
21204/4 
55515 
41202/5 
10101 
41201 
41201 
10204/1 
10204/1 
10107 
10301 
70613 
70613 
70613 
50102/3 
70102 
70623 
21204/3 
10101 
10101 












2/20105 
6001 
12904 
60181 

Ł/ZSZOL 

10219 

1/1017 
10158 
60181 
LOLOL 
6060; 
20001. 
17284 

L/eotec 

Heolee 
0001 

Ме01ее 

меонве 

мео, ве 
0201 
10201 
20201 
меого! 
0201 
1080} 
010, 
£0ŁOL 
010, 
6010/1 


УОПІНУІ 1088320 НМ|ПЯМПВАН "ane 126222 НМ ПИМПЗАН НМ У0П8У1 |05322 НМ ПУМПЗАН HN 


coL 
ole'ze'0 
00/55 
вгозг | 


) 
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21210025 
9210029 
6110025 
810025 












42 HN УМОН16 





STRONA NR 18 









1.67.214 
1.56.102 
0.08.221 
0.08.221 
1.62.407R 
1.62.424 
1.62.434R 
1.62.440 
1.49.115 


1.15.140 


0.08.112 
0.48.112 
1.56.003 
1.58.236 
1.58.245 


1.95.23 


0.32.310 
1.02.901 
1.25.0049 
1.62.407 
1.62.4249 
1.62.434А 
1.62.4409 


0.22.231 
0.22.207 
1.15.010 
0.30.4 
0.06.401 
1.58.206 
1.58.104 


0.28.301 


55101/1 


5201262 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZESCI ZAMIENNYCH 


0.28.303 
0.28.303 
0.28.301 


0.02.100 
0.02.100 
1.02.901 
1.02.901 
0.06.121 
1.75.212 
9.54.000 
9.50.000 


0.04.000 
1.95.030 
1.02.901 
1.15.010 
1.15.010 
0.02.100 
0.06.1 
0.12.6 
0.12.6 
1.75.212 


0.06.018 












8104 
8:104 
|0656 
Е/ғ0212 
200 
ғ0201 
516565 
8/LOSY6 
L/LELOZ 
b/OLSSS 
#/01955 
#/01595 
0999 
01201 
0:201 
52904 
92904 
осо 
01201 
91555 
0602 
0:201 
01201 
01201 
01201 
01201 
0120: 
01201 
0120] 


уопауз1 |06320 HN|nwNnsAH нм] уэпяуі _|IOS3ZO HN|NANNSAH HN| уэпеўі |06320 HN|NHNNSAH HN 


LLZOLS 
оос 
000'vS'6 
е0өеі 
vee0 
coco 
000'S9'6 
овегго | 
20925 


ғ”00 
гсео 
00» 169 
002164 
860620 
ето | 


0267265 
09-0 
09-0 
РРОО 
0%00 
09-0 
7700 
700 
9910 


ZE8L0cS 
9е81025 
вев1 029 
2991025 
591029 
гч9 1029 
1291029 
0651028 
7851025 
248026 
{261025 
0491029 
6951025 
8951025 
9951029 
5551025 
#551026 
0561028 
6vS LOCS 
4791029 
btyS LOZS 
£ySLOCG 
2191025 
1791026 
Ors OZS 
8291025 
9641005 
SES LOZG 
PES LOZS 


01201 
01201 
01201 
0120. 
01201 
01201 
01201 
LOZOL 
20201. 
20201 
4020! 
252014 
90104 
9/01 599 
9/01999 
9/01 999 
9/01 999 
9/01 989 
9/0 |566 
9/01 999 
t/S0£rb 
8/10<%6 
Р/10218 
гіт 
[0219 
2101599 
ғ/10218 
£09SS 
2090; 


64090 


ою%чғ) 
tOS'LI S 


ZES LOZS 
0651025 
6251004 
8cS 1025 
уез02з 
Без 025 
204024 
0251005 
8151025 
21651029 
9161025 
9051025 
5051029 
1051086 
0051025 
66t 1029 
865 LOCS 
4671025 
9610289 
9671025 
pzy 029 
2471029 
291025 
291086 
0291028 
6971025 
89v 1028 
095 [028 
5521005 


НЭАММЗІМУг 125322 MOANNSAH MOQH3MWAIN 9145 AMOSM3QNI 


2/01555 
2/01556 
21049595 
2101999 
2101995 
21019599 
0155 
00212 
12201 
гі» 
10217 
51559 
#/10218 
t/LOZL8 
Log Lt 
LOLOL 
1010: 
LOLOL 
L0SSS 
6081 
60181 
10001 
10644 
10955 
10201 
1/0000 
1/0000} 
00001 
L/LOEPP 


000226 
000 256 
000246 
000256 
000556 
0007256 


рева 


96 ХХ L 
100'29'1 
0007296 
06 XX L 
06'ХХ'І 
06 ХХІ. 
000%00 
000%070 
000%00 


НРО0 зе" | 
820527) 
062071. 


СОО 
00» 200 
0067200 
00/200 
912'89'1 


еРРІ009 
ғ? 10285 
ОР? LOZS 
бегІ02< 
8егІ025 
ге» 1006 
Seb LOZS 
ре! 025 
4 7029 
SLpLOCS 
plbLOZS 
566025 
tee LOSS 
OEELOCS 
OE£LOCS 
petoS 
22610298 
8151096 
9061025 
EO0ELOZS 
2061024 
1061029 
8621025 
#621026 
©6066 
5821005 
pac 025 
680610205 
1821065 











6; HN УМОН16 





) 


STRONA NR 20 









5201838 
5201839 
5201840 
5201841 
5201842 
5201860 
5201874 
5201876 
5201914 
5201915 
5201926 
5201927 
5201928 
5201931 
5201944 
5201945 
5201948 
5201950 
5201953 
5201954 
5201955 
5201956 
5201965 
5201966 
5201967 
5201969 
5201972 
5201973 


. 5201975 


5.10.210 
5.10.211 


1.15.010 
9.34.100 
1.75.100 
1.25.028 
1.25.004Н 


0.22.2 
0.16.000 
1.75.240 


1.04.002 
0.02.300 
0.02.400 
1.10.062 
1.10.008 
5.21.602 
5.21.6 
5.21.600 
5.21.601 
1.10.035 
1.10.008 
5.90.8 
5.90.8 
0.16.0 
0.16.000 
0.16.000 


70118 
70118 
55603 
10257/1 
55401/6 
55401/6 
18109 
18109 
55101 
10204 
10204 
55603 
55101 
10201 
10000/1 
10000/1 
10221 
10221/2 
70131/1 
70131/1 
70131 
70131 
10221 
10221 
70165 
70165 
10204 
10204 
10204 





5201978 
5201982 
5201984 
5201993 
5201994 
5202001 
5202002 
5202003 
5202004 
5202010 
5202010 
5202011 
5202011 
5202018 
5202021 
5202022 
5202023 
5202024 
5202025 
5202026 
5202027 
5202029 
5202040 
5202043 
5202044 
5202046 
5202047 
5202048 
5202049 





5.13.118 


0.08.202 
0.08.202 


70112/1 
10207 
10207 
10105 
10105 
10207 
10207 
10207 
10207 
55401/5 
55401/4 
55506 
55423 
55301 
70601/3 
70601/3 
70613/1 
70613/1 
70613/1 
70613/1 
10221 
10221 
70601/2 
70601/2 
70601/2 
70613/1 
70613/1 
70601/3 


70601/3 _ 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZESCI ZAMIENNYCH 


5.35.022 
5.35.032 
5.35.100 
5.35.101 
5.40.022 
5.40.032 
5.40.020 
5.40.030 
1.28.187 
5.58.270 
5.58.271 
1.04.032 
5.35.022 
5.35.032 
5.58.200 
5.35.002 
5.35.003 
5.40.020 
5.40.022 
5.40.030 
5,40.032 
5,58.102 
5.58.103 
1.49.115 
5.40.020 
5.40.030 
1.25.4 
1.99.0 


| 5.58.102 





70601 
70601 
70601/1 
70601/1 
70613/1 
70613/1 
70613/1 
70613/1 
21204 
70623 
70623 
10201 
70601/2 
70601/2 
70623 
70601/2 
70601/2 
70613 
70613 
70613 
70613 
70133 
70133 
44316/1 
70613/1 
70613/1 
18109 
68101 
70133 








HEL90Ł 
L/EL90Ł 
10904 
10904 
L/EL902 
L/e L902 
10904 
10904 
©9104 
2%0212 
¿SZOL 
25201 
2902 
1/0904 
1/0904 
10904 
0904 


L/OELOŁ 


ce0'0P'S 
020'0v'S 
280565 
сс0<65 
се00ғ< 
ec0'Ob'S 
22075674 
0207565 
1065 
рвгг 
OLIO SV. 
егер) 
00/ 895 
£00'S€'S 
60075674 
60075675 
200565 
Б0/7855 
060 076 
0000Р5 
602 '89'9 
002'985'9 
М28585 
0/2:865 
601-8678 
20855 
Ююғ900 
Sep'90'0 
08424 





00090 
€0c'ze'0 
L6G'€S'S 
020'06'S 
0656576 


рог 625 
26576 


85075/7| 
ер би 
00€'80'0 
001L'90'0 
006200 
vI9'LO'S 
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81104 
9010! 
L/GOLOL 
L/SOLOL 
L/SOLOL 
L/SOLOL 
L/SOLOL 
L/GOLOL 
L/SOLOL 
60101 
1/5010 
1/5010 
L/SOLOL 
Ж аа 
2904 
5/1090. 
09102 
нео: ве 
20166 
000} 
€L902 
€1902 
21.0904 
2110904 
1902 
21902 
2110904 
2110904 
€€10Z 









48120204 


УҮОГІНУІ 1026320 HN|NANNSAH НМ  VOll8vl |1064202 ЯМ| ПИМПВАН УМ У0П8У1 1128320 НМ ПИМПВАН HN 





LZ HN VNOHIS 


AE 22 






5.40.030 
5.40.032 
5.58.102 
5.58.103 
5.58.700 
5.58.700 
5.58.703 
5.58.703 
5.35.080 
1.04.030 
5.35.002 
5.35.003 
5.35.002 
5.35.003 
5.35.002 
5.35.003 
5.35.100 
5.35.101 
5.58.250 
1.15.010 
5.90.2 

1.65.210 
1.65.210 
1.65.211 
1.65.211 
1.65.210 
1.65.210 
1.65.211 
1.65.211 


70613/1 
70613/1 
70133 
70133 
70623 
70623 
70623 
70623 
70601/2 
10201 
70601 
70601 
70601/1 
70601/1 
70601/2 
70601/2 
70601/2 
70601/2 
70623 
10257/1 
70165 
33117/2 
33125/2 
33117/2 
33125/2 
33117/2 
33125/2 
33117/2 
33125/2 


5956190 
5960496 
5960856 
5960857 
5962559 
5962774 
5963368 
5965414 
5965416 
5965417 
5965418 
5965419 
5965421 
5965422 
5965423 
5965424 
5965426 
5965427 
5965428 
5976761 
5982632 
5984649 
5985117 
5987016 
5988836 
5988837 
5990157 
5990325 
5990785 


5993591 
5993592 
5995264 
5995266 
5995280 
5995512 
5996634 
5996667 
5996898 
5998583 
5998598 
5998601 
5998602 
5998603 
5998605 
5998608 
5998610 
5998611 
5998612 
5998615 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 


5.35.002 
5.35.003 
5.63.120 
5.66.020 
1.28.006A 
1.29.070 
0.32.499 
0.12.244 
1.26.287 


5.90.170 
5.21.600 
5.21.601 
5.21.602 
5.21.780 
5.21.800 
5.21.840 
5.21.980 
5.21.981 
5.21.984 
5.21.985 
5.21.992 
5.58.102 
5.58.103 
5.58.102 
5.58.103 
9.54.000 
9.15.000 


70601/1 
70601/1 
70306/1 
70162/1 
21204 
21204/3 
10407/1 
10301 
18101/1 
55423 
70162 
70131 
70131 
70131/1 
70131 
70131 
70131 
70130 
70130 
70130 
70130 
70130 
70133 
70133 
70133 
70133 
55501 
55101/1 
70162/1 





92.12 






г/г0602 
г/г0602 
г/ 0501 
2/9060/ 
2/20104 
i/2010Z 
10155 
ЕІ ав 
10259 
1/0904 
1/0902 
1/0904 
1/0904 
20102 
2190604 
[0188 
юсіғ 
НӨТЕРӮ 
8 1904 
5190; 
1904 
1902 
1904 
1902 
[0902 
[0902 
2110904 
[0904 
10907 


YONBVL 105222 НМ ПЯМПЗАН HN|  VOrlldvl |95329 НМ ПУМОЗАН НМ VOIIaVLI |06329 НМ ПУМОЗАН BN 
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5652694 
#652651 
692892 
2682892 
6852Є92 
8892654 
9952—51 
5952—92 
9992692 
OSSZES 
6LSZESŁ 
8IScESZ 
4 веез/ 
5052894 
ғ0<264/ 
EOSCEGŁ 
COSZESŁ 
LOSZESŁ 
005265/ 
6672692 
86vcESZ 
7612651 
£6LCSGZ 
C6LCESZ 
88 LCESŁ 
2812564 
v8LCESZ 
2212692 
ELLES 





e/e0 LOS 
€/e0 LOS 
€/20L05 
€/20105 
Є/©0105 
е/20105 
Е/20105 
7/20106 
Є/80105 
Е/20104 
Е/20105 
глоуза 
51545 
2902 
0902 
2902 
02902 
2904 
[2902 
с9104 
2904 
L0€10Z 
LJOS LOZ 
L/OEŁOŁ 
Мае 102 
L/OELOŁ 
0804 
82902 
29107 


гіз 689 
019'68'9 
012685 
28068% 
5206875 
6206895 
1410685 
9140685 
010'68'S 
900'68'S 
S00'68'S 
000'SE'6 
000'£9'6 
М284%4 
042854 
0Sc'8S'S 
002845 
006755 
12076“ 
L6S'EG'S 
06-85% 
06725 
00S'L2'S 
1851129 
086274 
065729 

879875 

89845 


LZIZESZ 
0412652 
69|265/ 
€9LSESZ 
8912694 
2912854 
PGLZEGŁ 
ESLCESZ 
LSLCESZ 
8t LCESZ 
271294 
[002664 
955192 
1551854 
059 [654 
651652 
8YS LESZ 
2951692 
605 LESZ 
996 -ESZ 
с9е LESZ 
95016</ 
9501652 
#501664 
ESOLESŁ 
2р01832 
LSOPOSZŁ 
І50ғ06/ 
000060/. 











£c HN умон! 8 





Eno n 24 zę 





70102/1 30. 7537898 .90. 70162 
70306/2 30. 7537901 70102/2 
70307/2 19. 7537902 .14. 70102/2 
7011271 ‚75. 7537904 „58. 70623 
70112/1 75. 7537905 .58. 70623 
70102/1 .75. 7537975 „89. 50102/3 
5.14.101 70102/1 95. 7538241 I 70306/2 
10221/1 .57. 7538241 . 70307/2 
1.10.112 | 50102/2 .57. 7538471 .86. 50102/1 
41201/1 ,57. 7538474 86. 50102/2 
41201/1 ‚57. 7538475 .86. 50102/2 
70118 ‚57. 7538520 55601 
70118 ‚57. 7538569 ‚89. 50102/3 
70102/1 13. 7538625 75. 55602 
55510/2 ‚63. 7538822 .91. 70625 
55510/2 .63, 7538875 .21. 70130 
55510/2 .10. 7538876 .21. 70130 
70102/2 10. .21. 70130 
55510/2 .09. . 70130 
55510/2 .09. .08. 10105 
50102/4 .50. .12. 10301 
55510/2 ,09. , 10103 
50102/3 .09. .28.301. | 55101/1 
50102/3 
21200 
21204 
70102/2 
70102/2 
70162 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 





HOANNAIWVZ 125322 MOXNnSAH МОНЗИПН 6146 AMOSM3QNI 


02984 ЕС800 
0006-6 е12 800 
0006116 712 800 
0006126 Фе 800 
000616 #12'80'0 
000616 #12800 
000'6L'6 07800 
804125 02800 
20624 02800 
0958741 0128090 
000656 рова 
0008576 0007020 
ез coco 
воегго 

оверео 

оерго 

орсо 

аеггго 

2.2.0 

гео 

его 

геро 

евг!о 

г вг|о0 

0009176 

“08% 

00270676 

002066 

400266 


уопем 1928320 HN ПЯМПЗАН НМ] УЭПЯЎі |05322 ЫМ|ПЯМПБАН НМ У0П8У1 195329 HNINANNSAH HN 








Sc НМ УМОН! 5 


STRONA NR 26 





5.86.421 
1.25.004R 
1.68.590 
1.10.008 
1.10.035 
1.10.035 
1.10.036 
1.10.036 


5.08.020 


1.02.901 
1.02.901 
9.59,000 
9.70.007 
9.65.000 
9.53.2 

9.53.2 

1.75.302 
1.75.302 
1.75.332 
0.08.201 
0.08.201 
0.08.201 
0.08.201 
0.08.201 
0.08.201 
0.12.130 
0.12.121 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 


kępa 
7565816 
7565818 
7566740 
7567345 
7567348 
7568656 
7568657 
7568658 
7568658 
7570609 
7570621 
7570622 
7570649 
7570650 
7570775 
7570777 
7570785 
7570786 
7572353 
7572354 
7572360 
7572370 
7575633 
7580517 
7580519 
7580527 
7580528 





0.12.131 
0.12.122 
2.28.4 

2.28.4 

5.91.400 
9.19.000 
9.19.000 
9.20.000 
9.81.000 









9020] 
9010; 
SOŁOL 
SOŁOL 
SOLOL 
SOLOL 
90101 
5010 
9010 
50101 
90101 
210101 
1001 
оғ 
FO€OL 
ŁOSOŁ 
ОБО 
60181 
сою) 
0101 
LOLOL 
сою! 
2001 
5004 
сою 
сою) 
pocie 
€e/rOz Le 
ШЕП 


уопау! |05320 НМ ПИМОЗАН HNj МОПЯУ |06320 HN|NHNNSAU HN| УОПВУ 1208320 НМ ПММПВАН НМ) 


HOANNAIWVZ 126322 MOANNSAH МОНЗИПН 5145 AMOSM3QNI 

























4e HN VNOH1S 





) ) ) 


STRONA NR 28 





e Маа МЕн Бы Шілде 
7664218 | 0.08.112 10105 7672738 | 1.67.0 7679152 | 1.28,142 | 21204/2 
7664219 | 0.08.4112 | 10105 7672739 | 1.67.5 7679153 | 1.28.1106 | 21204/1 
7664221 | 0.08.112 10105 7672742 | 1.67.0 7679154 | 1.28.110 21204/1 
7664222 | 0.08.112 10105 7672743 | 1.67.0 7679155 | 1.28.170 | 21204/1 
7664223 | 0.08.112 10105 7672964 | 2.64.5 7679156 | 1.28.121 21204/1 
7664224 | 0.08.112 10105 7672964 | 2.64.5 7679157 | 1.28.122 21204/1 
7665623 | 5.59.750 | 70160 7672965 | 2.64.5 7679158 | 1.28.169 | 21204/2 
7667320 | 5.35.002 70601/2 7672965 | 2.64.5 7679159 | 1.28.169 21204/2 
7667321 | 5.35.003 | 70601/2 7672966 | 2.64.5 7679160 | 1.28.169 | 21204/2 
7667322 | 5.35.100 | 70601/2 7672966 | 2.64.5 7679161 | 1.28.169 | 21204/2 
7667323 | 5.35.1101 70601/2 7672967 | 2.64.5 7679162 | 1.28.125 21204/2 
7667324 | 5.35.100 | 70601/2 7672967 | 2.64.5 7679163 | 2.28.4 21204/3 
7667325 | 5.35.101 70601/2 7672970 | 2.64.5 7679164 | 2.28.4 21204/3 
7667335 | 5.35.556 | 70601/1 7672972! 2.64.6 7679165 | 2.28.4 21204/3 
7667336 | 5.35.556 70601/1 7672973 | 2.64.5 7679170 | 2.28.7 18101/1 
7667569 | 5.35.554 70601/1 7673020 | 1.68.4 7679195 | 1.45.507 21204/4 
7667910 | 5.22.5 70131 7673307 | 1.67.0 7679196 | 1.45.506 | 21204/4 
7669065 | 1.61.8 41201 7673308 | 1.67.2 7679197 | 1.45.506 21204/4 
7669742 | 1.61.4 41201 7673310 | 1.67.4 7679200 | 1.28.1058 | 21204/2 
7671382 | 9.32.006 | 55401 7676922 | 1.62.930 7679648 | 2.28.4 21204/3 
7671383 | 9.32.007 | 55401 7676923 | 1.62.934 7681606 і 9.20.0 55301/2 
7672063 | 1.61.4 41201 7679143 | 2.28.0 7685883 | 1.10.5 18101 
7672577 | 1.65.7 33117/1 7679144 | 1.28.062 7686881 | 5.86.450 70162 
7672577 | 1.657 33125/1 7679145 | 1.28.063 7687517 | 5.59.700 | 70160 
7672582 | 1.65.7 33117/1 7679146 | 1.28.064 7688580 | 2.28.3 21204/1 
7672582 | 1.65.7 33125/1 7679148 | 2.28.0 7688581 | 2.28.3 21204/2 
7672583 | 1.65.7 33117/1 7679149 | 2.28.0 7688583 | 2.28.3 21204/1 
7672583 | 1.65.7 33125/1 7679150 | 1.28.126 | 7688584 | 2.28.3 21204/2 
7672737 | 1672 | 33135 | 7679151 | 128130 | - __ | 7688727 | 55301/2 


















INDEKSOWY 5РІ5 NUMERÓW RYSUNKÓW CZESCI ZAMIENNYCH 









































8250266 
9286166 
1826166 
8606166 
8606166 
7518166 
£728 L66 
66281-66 
628166 
8828166 
8828166 
7789166 
7789166 
0665166 
8685166 
8489166 
5825166 
8877166 
0657166 
LOST 166 
LOSH LGG 
66166 
2991166 
2951166 
8621166 
8621166 
48601-66 
4860166 
1766066 





HOANN3INVZ 125322 MOANNSAH МОНЗИПН 5195 AMOSM3QNI 


7099 
№0199 
0155 
190169 
#0195 
POLSS 
L/r01SS 
20201 
40201. 
9198 
POLSS 
70155 
40204 
20201 
20201 
20201 
20201 
4020! 
20201 
40201 
4020! 
20201 
40201 
4020! 
20201 
70195 
/Р0166 
7098 
ИР0156 


| УӘПЕУІ |96325 НМ ПЯМОВАН ЫМ, УӘЛІ ` 








Z0€€066 
Z0££066 
6272066 
6272066 
0907056 
8199944 
1199944 
1226644 
0929624 
6649947 
vCEBVZLZ 
2196222 
LOS LZZ 
08E9 42 
£68v1Z4Z 
7190144 
7929022 
с0сғ0// 
8062022 
4066024 
GL28692 
9974694 
ЕРС969/ 
6606694 
8602691 
6202691 
2020692 
9222692 
42<269/ 









































за ве | 





ПЯМОЗАН НМ  VOllavl 195320 HN|NANNSAH HN 


105372 HN 














62 HN VNOHLS 


STRONA NR 30 









9920578 
9920704 
9921921 
9921921 
9925708 
9925709 
9925710 
9925711 
9925712 
9925713 
9925715 
9925717 
9925718 
9925719 
9925720 
9925721 
9925828 
9925976 
9925990 
9925992 
9925992 
9925993 
9925994 
9925994 
9925996 
9925996 
9925997 
9925997 
9925998 


9935167 
9935168 
9935169 
9935170 
9938269 
9938884 


9939827 
9939828 
9939829 
9939830 
9939831 
9939832 
9939833 
9939834 


9939834 | | 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZESCI ZAMIENNYCH 





55516/1 
55516/1 
55516/1 
55516/1 
55104/1 
55516/1 
55303 

55303/1 
55303 

55303 

55303/1 
55303/1 
55303/1 
55303/1 
55303/1 
55303 

55303 

55303/1 
55303 

55303/1 
55205/3 
55205/3 
55205/3 
55205/3 
55205/3 
55205/2 
55205/2 
55205 


. 55205/2 








НОАММЗІМУ2 195320 МОЯМПЅАН МОНЗИПН 5145 AMOSM3QNI 


02%91601. L/LZZOL LOPSLLOL 2/60255 
02591901 ғ/01<56 8521766 2/50е55 
0/%91501. 9/0LSSS 982 1766 Е/60255 
OŁY9LSOL p/OLSSS 9521766 6/50254 
02191501 01655 9521766 Е/50256 
9/01654 5521766 Е/60256 

v/0Lcss 5521766 Е/50255 

015655 5521766 2/8095 

#/01599 6101866 €/GOZSG 

ғ/01555 6510766 280255 

7/0199 218666 Е/50255 

v/0LSGG 1486566 2/60255 

%/01556 02986666 2/60255 

ғ/01555 2/50255 

Р/01.555 50256 

9/0LGGS с/90295 

#/01995 50256 

01999 2/60255 

9/0ŁSSS 50256 

Ф/01565 6/6025 

01555 Е/50255 

2/60255 6/50255 

Z/GOZSS £/GOZGS 

2/60255 €/SOZSS 

2/60255 g/S02SS 

€/sozss 2/802565 

£/so2ss 2/50266 

g/G0ZSS 2/60255 

Е/50255 50256 


УОГІЕУІ 1028320 НМ ПЯМПЗАН HN! УӘПЕУі 1828320 UN/INANNSAH НМ УОПЯУІ 1025322 HN|NANNSAH HN 








LE UN умон 8 


STRONA NR 32 





































10516470 
10516470 
10516470 
10516470 
10516470 
10516470 
10516470 
10516474 
10516474 
10516479 
10516479 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 
10516670 





10516670 
10516670 
10515674 
10516674 
10516674 
10516674 
10516679 
10516679 
10516679 
10516679 
10516870 
10516870 
10516870 
10516870 
10516870 
10516870 
10516870 
10516870 
10516870 
10516874 
10516874 
10517070 
10519201 
10519301 
10519301 
10519301 
10519301 
10519301 
10519301 













10188 
10188 
10188 


10188 





70118 
55205/3 
10257 
44301 
44305/3 
41202/1 
10257 
18101 
44301/1 
44305/3 
10002 
10102 
21204 
33125 
33125/1 
44301 
44301/1 
44305/3 
44305/4 
10102 
33125/1 
33125 
70303 
55101 
70162 
70162 
70162/1 
50102/3 
70307/3 





















INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW С2Е5СІ ZAMIENNYCH 





















55205/3 
55401/6 
10204 
10301 
55302 
70102 
55401/6 
10002 


10519301 
10519301 
10519401 
10519401 
10519401 
10519401 
10519401 
10519601 
10519601 
10519601 
10519601 
10519601 
10519601 
10519601 
10519601 
10519601 
10519601 
10519601 
10520001 
10531700 
10615374 
10615374 
10615374 
10615379 
10615471 
10615471 
10615474 
10615474 
10615474 






































70307/2 






6004 
го! 
г0001 
гога 
Е/50255 
70159 
70199 
20655 
20656 
10159 
е/%0212 
1/2090 
2/0299 
2190299 
#0158 
1401555 
50054 
20656 
0201 
2/2201 
16104 
12201 
20101 
10181 
#0201 
#0201 
Ыгоіее 
9001 
0104 


voriav. |IOS3ZO НМ ПЯМПЗАН YN!  VOn8SVl |06329 НМ ПИМОЗАН НМ УОПЕУЛ 1195329 HN ПУМПВАН НМ| 


НОАММЗІЙУ2 125322 MOANNSAH МОНЗИПН 5145 AMOSPI3QNI 


0222611 
74715188! 
12926111 
0226111 
OŁĘS6L LL 
0295611. 
0499611 
0/9561 
04/9561 
049661 
049561 
0/7561 
0465651 
0/596 
0296111 
07656: 
02656111 
0465651 
pZ9b6L IL 
9/0880 
92828011 
928/801 
9199901 
92669011 
12918601 
[2818601 
12764601 
12962601 
11922601 


РОСО} 
„+0201 
Р0201 
20101 
20101 
09104 
09104 
LOEO, 
рогіг 
20101 
2190804 
01201 
/29104 
90104 
2120108 
20+ 
90104 
метод 
VetioZ 
L/OELOZ 
L/ZL LOL 
Z/90€02 
L/OSLOŁ 
VettoZ 
L/pOZO L 
10755 
10955 
62у55 
20/01. 


1280601 
[20601 
[270601 
1126060 
Н.080601 
%292060!. 
12920601. 
12520601 
(2220601 
2220601. 
71220601 
1120601 
11220601 
[2120601 
12:20601 
12120601 
ІН 20601. 
ғ2020601. 
12020601. 
1020601. 
?І020601. 
1102060; 
020601 
[1020601 
12610601 
06069801. 
0608680 
06229801 
01966801. 


ŁOSOL 
LOLOL 
Муог12 
0255 
247484 
L/ŁOPOL 
g/S02SS 


01966801 
01968801 
01610801 
10696201 
1079640 
000562701. 
1107620 
1171620 
7121640 
1216201 
121620: 
1216201 
08856201. 
0256201 
1099220 
1098620 
0098610 
0097701 
LOSPEŁOL 
LOZPEŁOL 
ŁOZYEŁOL 
71692401 
1169210 
11802201 
00096901. 
62981901 
72991901 
72951901 
62951901 











БЕ HN VNOHIS 





) ) ) | ) 


STRONA МА 34 92.12 


11197771 12398486 | 91317/41 12599170 55401 
11197771 12429311 12599174 70101 
11197773 12429535 12599379 70133 
11197774 12429711 12599574 70130/1 
11197777 12429721 12599579 70130/1 
11198070 12429721 12605170 55101 
11198070 12430230 12605279 50102 
11198071 12574111 12605279 50102/1 
11198071 12574111 12605279 70131 
11198074 12574211 12605370 55401/1 
11198373 12574211 12605370 70102/2 
11198374 12574211 12605370 50102/3 
11198379 12574211 12605371 50102/2 
11234711 12574511 12605379 10407/1 
11500221 12574511 12605379 50102/1 
11942008 12574511 12605379 50102/1 
11945008 12574511 12605379 70162/1 
12051786 12574711 12605379 70162/1 
12056285 12574811 12605379 55401/6 
12056885 12575611 12605570 70613 
12056985 12575611 12605571 70306 
12056985 12575611 12605571 70307 
12164711 12575821 12605574 10002 
12164711 12598174 12605574 70306/2 
12164711 12598374 12605574 70307/2 
12164711 12598474 12605579 10002 
12164721 12599074 12605579 70306 
12164721 12599074 12605579 70306/1 
12182490 12599079 12605579 70307 









INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZESCI ZAMIENNYCH 





НОАМНЗШУ2 125322 MOANNSAH МОНЗИПН 5145 AMOSM3QNI 


ELLLOSEL 2/20104. гоурруда| 100сӮ921 
ЕНЕСІ L/ZLLOZ ?ОРРРОСІ 090992) 
LOEG62E | VettoZz 494442744) 0908921. 
LOZ66ZE LO£10Z ЮерРОСІ 8226892 | 
4126426! ме 104 ЮРғ 92) 0/66921. 
21282061 меню ОРРӮР9С | 046892} 
21292261 90102 ІОРРР9С | 10266921 
11294064 2/20106 ЮғғғОСІ го9везг | 
{1292261 10155 ІОРӮР9С | 0986921. 
КЕРСЕ} М20106 Lopby9c 40186921. 
нгегеві- 20001. ЮЕРРӘСІ 2018921 
LLLZZZEĻ 20001. LOgbh9ck | го везг| 
LLBLZCEL t/z LOZ уо/ерог). 90188921 
LLBLŻCEL 2190602 L0Z€v9c | 90186901 
11812261 /29102 1026#92 1 LOŁBE9CI 
191/261 /29104 LOZE£v9ct гофвезе; 
LLZZ9ZEŁ иго; 1026Ӯ98 1 1018692 
1.14926 2/20/08 LOŁEP9ZE 308694} 
о06іге8сі /20105 1026Ӯ9 1 1084892 
0668821 1/9020} LOŁEPSZ I 10826901 
6092921 50055 LO8cv9c. LOLvC9CI 
LOLZv9cL 0212 05227921 101в2921 
t0LZv9ct SELCE 0429901. гд0гг]9гі 
L00Zt9ct 2/10655 гооеузг | 40021921 
ювер9гі 2/2060/ гоогузг | 125809 
10/9941 /2060/ 1002941 0259092) 
0/969с% 20602 1002Ӯ981 04690921 
10297921 2/9060/. 1002992} 289092 
0796921. моовод LO0ctoc | /70с0/ 62550921 


| уэпвуі 106320 нм УҮОП891 |125320 ЯМ|ПЯМПФАН НМ УОПЯУІ |125320 ЕМ ПЯМОВАН НМ 








зе HN VNOHLS 


STRONA NR 36 





NR RYSUNKUINR CZESCI 


13301114 
19303611 
13303711 
13325821 
13397676 
13400276 
13401176 
13406911 
13415400 
13415691 
13416408 
13416608 
13420776 
13424078 
13425070 
13425370 
13425470 
13453221 
13516011 
13516011 
13516610 
13541621 
13543321 
13543521 
13545521 
13706910 
13766708 
13824011 
13824011 


NR RYSUNKUJNR CZESCI 


13824111 
13824111 
13824114 
13824211 
13824211 
13824211 
13824311 
13824311 
13824311 
13824321 
13824321 
13824321 
13824324 
13824324 
13824421 
13824511 
13824521 
13824521 
13824524 
13825011 
13825611 
13825611 
13825621 
13825711 
13825711 
13826211 
13826214 
13829921 
13829924 


ТАВИСА 


10407 
10407/2 
10407 
10407 
10407/1 
10221/2 
10407 
10407/1 
55201 
10102 
18109 
41202 
10102 
18109 
10301 
10407/3 
18101/1 
41202 
41202/5 
21204 
10407 
10407/1 
10002 
21221/1 
33135 
10257 
10257 
10002 
10002 





NR RYSUNKU|NR CZEŚCI 


13830321 
13830324 
13831801 
13897570 
14043971 
14043971 
14044671 
14045471 
14048117 
14048117 
14048911 
14054911 
14054913 
14071301 
14071304 
14142390 
14143790 
14143990 
14144190 
14144690 
14147590 
14148190 
14148190 
14148190 
14148190 
14148190 
14170370 
14185490 
14187880 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZESCI ZAMIENNYCH 





2526 


уопема. 


ZŁZPY9S | 
ZŁZTPY9SI 
LOZrr9S l 
LOLPF9SL 
210ӮӮ991 
100#Ӯ98 L 
LOOvrO9S | 
1067981 
02800591 
{0Е68151 
LOEG68 SL 
10648181 
10428451 
10598151 
0298151 
[0198161 
22098151 
0098161 
06992191 
06992 |5) 
06862191 
0682191 
Б128225] 
[1282491 
ЕРІ269Ӯ1 
Ly LZ69PL 
282 |6Spl 
06068St L 
98€88St L 


I9S3ZO НМ ПЯМПВАЧ НМ 


10189 
16104 
1020} 
©/10Є56 
10201 
1/0189 
10955 
L/LOrSS 
L/ŁLLOS 
211085 
HeOLEE 
L/¿LLOS 
41108 
LELOŁ 
09102 
еес12 
62904 
1020! 
22904 
1904 
2/2004 
20104 
10189 
10189 
10189 
LOLOL 
Е/20104 
Е/%0212 
6012 


УҮОПЯУІ 


0641898 
S8E8LSH L 
OB9SZSf |. 
0815/6} 
0868497 | 
0896487 | 
08€£ZSV | 
08€€£ZSr! 
OBEEŁSPI 
O8EE£ZSt L 
0826/<ғ1 
0806188 
080Е/88 1 
98SCZSt 
O8ycZSY | 
08902Sb t 
Ł8£0ZSb l 
08249Sbl 
281/961 
1814958 
481/951 
1814984 
LE9EEST L 
ŁZOSESYL 
LzpacSb | 
Lz996Pb | 
LOr96bv І. 
04608bt | 
02208ӮӮ} 





195320 ЯМ ПИМПВАН НМ 


HOANN3INWVZ 125322 MOANNSAH MOHAWNN 5145 АМО5ЯЗАМІ 


£0LOL 
2010, 
20:01 
20101 
2051? 
гогі» 
оде 
гогі» 
г/г0102 
L/ZOLOŁ 
Ł/E9 LOL 
29102 
//0910/ 
29104 
29104 
L/ZOLEE 
€2904 
20104 
20104 
95104 
2/20104 
20104 
09107. 
ғ/20|06 
20101 
1/2004 
ЄР104 
1/2004 
20104 


YOTIBV.L 


ИА сад: 
04/8ғе?) 
106556} 
ИІРРСЕРІ 
Ot Lv2EVI. 
КЕРСЕР 
ЕЮесеРІ 
1216821 
8805281 
8805 СР 
989 Lchl 
989 127 
Бе Акы д 
09412”) 
0851 Lcpl 
082602#1 
osOgOc? | 
080Е02Р| 
0806084 
58620071. 
5862021 
S86c0ct L 
евесдеғі 
086 LOZP L 
0/0/61%#% 
9186818 
0848817 
0898817). 
08988 Lb 









46 HN VNOHLS 


өтелді NR 38 ) ) 2 


15644301 70162 15674307 15888813 
15644304 | 70162 15681877 15896210 
15645301 70601 15682001 15896211 
15645401 70623 15682001 15896211 
15645401 70303 15682004 15896211 
15645401 70303 15682101 15896211 
15645404 70303 15683501 15896211 
15645501 70131 15684201 15896211 
15645501 70160/1 15687207 15896211 
15645501 50102/3 15687277 15896211 
15645607 70102 15687277 15896211 
15645607 70102/1 15687901 15896211 
15645607 70102/2 15687901 15896211 
15646001 70306/2 15687901 15896211 
15646001 70307/2 15688077 15896211 
15646004 70306/2 15688077 15896211 
15646004 70307/2 15688077 15896211 
15646801 70306/2 15688107 15896211 
15646801 70307/2 15688177 15896211 
15646804 70306/2 15688177 15896211 
15647307 70623 15688201 15896211 
15661807 55401 15688277 15896211 
15661807 70621 15688277 15896211 
15661907 70623 15688607 15896211 
15664607 70102 15693407 15896211 
15664607 70102 15693477 15896211 
15664607 70102/1 15701190 | 9101830 15896214 
15664907 70133 15709090 | 9101830 15896217 
15664977 | 70162 15888811 15896411 













INDEKSOWY 5РІ5 NUMERÓW RYSUNKÓW CZESCI ZAMIENNYCH 






HO9ANN3INVZ 1265322 MOANNSAH МОНЗИПН 5145 АМОЅУЗАмі 































LLBOOL9L 
80019 
11800191 


12227091 
12227091 
1262651 


121#0191 
ЕРІР0І9І 
ЕНІН 

















РОО 1180019 2914691 
1220191 1180019 [2914651 
11820191 11800191 1599651 
LLEZOL9L 1180019 7018568 |. 
11800191 1.800191 7018969 
1800191 1180019 10252691 
1800191 8009} LOLPCESL 
LLBOOL9L 605809 20901651 


1800191 40660661. 
11800191 
1.800191 
11800191 
1800191 
11800191 
1.800191 
11800191 
11800191 
[1800191 
11800191 
1800191 
11800191 
11800191 
1180019. 
180019: 
11800191 
1180019 


УОГІНУІ 1208320 НМ ПИМПВАЧ YN |25322 НМ ҮПҮ |125320 НМ ПИМПВЗАН НМ 
























voZCVOSI 



















бе HN VNOHLS 


ЖЕ; NR 40 | ) ) p 


[NR RYSUNKU|NR CZESCI| TABLICA (МН RYSUNKU|NR CZESCI] TABLICA [NR RYSUNKUJNR CzESCI| TABLICA | 


16104121 41210 46575001 50117/1 46575228 70613/1 
16104421 41201 46575002 44301/1 46575237 .22. 55501 
16105011 44305/3 46575003 04. 10201 46575240 55101 
16110780 55515 46575004 10201 46575242 10407/1 
16135621 41202/1 46575005 10201 46575243 41201 
16136011 55301/2 46575007 16. 10204 46575249 10105 
16235421 | 10312/03 | 41201 46575024 41201 46575250 10105 
16235424 41201 46575025 41201 46575251 10105 
17671707 55510 46575026 41201 46575254 .64. 33117/2 
17678701 55510/1 46575047 41201 46575254 .64. 33125/2 
19053480 70155 46575049 55101/1 46575255 .64. 33117/2 
19131080 55301/2 46575050 55603 46575255 .64. 33125/2 
23685431 55201 46575051 55603 46575263 70625 
23685431 55201 46575084 | 21204/2 46575269 55501 
24912551 50117 46575131 10207 46575280 64. 33125/1 
24912551 50117/1 46575162 21204/1 46575283 ‚ба, 33117/1 
28040620 55302 46575164 21204/1 46575284 .64. 33117/1 
28040630 55303/3 46575200 55301/2 46575285 ‚ба, 33125/1 
28042730 55303/2 46575217 70601/3 46575287 10105 
40000160 10103 46575218 70601/3 46575288 10105 
40000170 10102 46575219 70601/3 46575289 10105 
40001460 18101/1 46575220 70601/3 46575291 10105 
40001690 41202 46575221 7061371 46575292 10105 
40001700 41202 46575222 70613/1 46575293 08. 10105 
40001720 | 27402 46575223 70613/1 46575295 10105 
40001950 21233 46575224 70613/1 46575296 10105 
40002120 44314 46575225 70613/1 46575297 10105 
40002130 27402 46575226 70613/1 46575299 .ба. 33117/2 
40002270 | — 21204427 | 46575227 70613/1 46575299 33125/2 


















INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 










40901. 
101656 
29104 
Ыг9 104 
29107. 
SELEE 
SELEE 
2/1090/. 
2/1090/. 
2/1090/. 
Serge 
2/1090/. 
г/1090/ 
2/10904 
L/OELOZ 
2/20104 
20201. 
LOPES 
L/vOŁSS 
L/pOLSS 
L/ÞOLSS 
10255 
тер? 
10104 
€/S0£bb 
2/10655 
LOEO! 
20101 
8290/. 


| уопяма 





109260 | 


5е6985 
уеб 9875 
1698 < 
0491 
9491 
6're'S 
РРС 
бУве 
0797 
600565 
20075675 
2607465 
ссе 
8bLS 


9506 


eee SZ 'L 
9ег'8ч'І 
091'99'9 
68495”) 
056477) 

9240 

еко 
L08'98'S 


125320 HN|NANNSAH HN| VOMBVL |06320 НМ|ПИМПВАН HN| УОПВУ:  [IOS3ZO НМ ПЯМПВАН НМ 





969110002, 


971500002 
241600002 
911600002 
5 41500002 
082226281 
084161281 
088051281 
084051281 
089051281. 
089088181 
096228181 
098228181 
092618181 
082142181 
08412181 
029100001 
LOPSPYEC8 
02:96114 
vYOVOZLLZ 
£OPOŁL LL 
pe LE6009 
88655009 
62552805 
с6928805 
Ес55/59р 
90SS/S9v 
90SS/S9v 
4675/59 


210904 
2/1090/. 
2/1090/. 
2/10904 
2/10904 

02904 
2/1090/. 
г/10904 
г/10904 
L/OEŁOŁ 
L/OELOŁ 

20201. 
2/10904. 
2/1090/. 
2110904 
2110904 
1/1904 
1/1904 
1/1904 
1/1904 
2/10904 
€/-0902 

[0601 

1010} 

20201. 
2110904 
2/0904 
210902 





800565 | 


7226/99 


9/94/<9р 
6/р<759% 
р/ғ</<9р 
62ғ4/59р 
c2vSZSsor 
495459} 
0/ғ5/<9р 
69vS/S9v 
89vS/S9v 
Еср6/49р 
ZSPSZS9b 
8ррсгз9р 
руруалсор 
CPPSZG9P 
chySŁS9P 
LpySZS9P 
ОРРС/СЭР 
6£rSZS9t 
g8£grs¿S9t 
4675469 
9evS7cov 
S£rS¿S9t 
РЕРС2С9Ӯ 
Рерс/<9р 
£€£rS/S9v 
8 LySZS9P 
21р4/59р 
9178499 








HOANN3INVZ 125322 MOANNSAH MOHAWNN 5195 AMOSMSQNI 


2/0090 |. 


2/1090Z 
г/10904 
г/10904 
г/10904 
61904 
НЕ 1904 
МЕ1904 
61904 
1/Є1904 
L/EL902 
L/EL902 
L/EL904 
Е/1090/ 
£/1090Z 
£/1090Z 
£/10904 
v/LOVSS 
9/1055 
*/L0rSS 
L/eoess 
c/LOESS 

LOLSS 
?/ғ0212 

|0555 
?/ғ0212 
мавео| 
екгнвв 
ели ве 





“бірогс9р 





Р|ға/59р 
ELYSZS9P 
civSZS9v 
НІІР6/59р 
OLYSŁS9P 
5650ғ5/59% 
80ғ5/<9% 
4095759 
9075/69} 
SOtSZS9v 
pOYSŁS9v 
£OYSŁS9P 
20ғ5/59 
1075/59 
00ғ5/59р 
66£S/S9v 
46€SZS9* 
9664/<9р 
6597996 
6688459 
2161995 
LLESŁS9P 
0965/59р 
6069/<9р 
9065/59р 
5065759 
00657499 
0065/59р 






ІР НМ УМОН16 





STRONA да 42 ) ) 552) 
























МВ CZESCI] TABLICA NR RYSUNKU | МВ CZESCI| TABLICA 

| 200011838 | 5.58.250 | 70623 200013186 | 1.XX.213 | 84501 200013716 | 1.XX.416 | 84501/1 

| 200011843 | 5.86.811 | 70303 200013194 | 1.XX.113 | 84501/2 200013825 | 1.62001 | 41201 

| 200011845 50117 200013204 | 1.XX.216 | 84501/1 200013825 | 1.62.001 | 81201/4 

| 200011904 1.ХХ.100 84501 200013207 1.XX.219 84501/1 200013826 1.58.236 44314 

| 200012109 | 1.85.436 | 33135 200013213 | 1.XX.309 | 84501/1 200013829 | 1.49.03 | 27402 
200012110 1.65.437 33135 200013217 1.XX.313 84501 200013838 1.62.202 41202 
200012112 | 5.21.400 | 70130/1 200013223 | 1.XX.91 81201/4 200013838 | 1.062.207 | 44314 | 
200012193 1.02.901 10001 200013229 1.XX.98 81201/4 200013844 1.ХХ.211 84501 i 

| 200012239 87.44.400 33102/1 i 200013230 1.XX.99 81201/4 200013846 1.XX.223 84501 | 

| 200012240 ! 87.44.400 33102/1 | 200013350 1.XX.119 84501 200013874 1.02.229 84501/2 

| 200012252 ; 5.90.400 70625 200013351 i 1.XX.120 84501 200013875 1.XX.200 84501 
200013074 | 9.02.000 | 55301 200013366 ! 10202/1 200013894 | 5.91.400 | 70625 

| 200013148 | 1.68.0016 | 33101 200013377 | 55603 200013970 | 5.13106 | 70112/1 

| 200013150 | 1.XX201 | 84501 200013391 | 5.86.801 | 70628 200013985 | 1.XX.417 | 84501/1 | 

| 200013151 1.ХХ 202 84501 200013396 5.86.810 70628 200013986 5.86.812 70303 | 

| 200013154 | 1.ХХ.200 | 84501 200013509 | 1.95.022 | 50117 200013987 | 5.86.8138 | 70303 

| 200013155 | 1.ХХ.121 | 84501/1 200013510 | 1.95.024 | 50117 200014057 | 5.63.120 | 70306 

| 200013156 1.ХХ.122 84501/1 200013512 1.XX.402 84501/1 200014058 5.63.210 70307 
200013157 1.XX.123 84501/1 200013513 1.XX.408 84501/1 200014071 5.21.988 70130 
200013158 | 1.ХХ.304 | 84501/1 200013515 | 1.XX.407 | 84501/1 200014072 | 5.21.989 | 70130 
200013159 1.XX.305 84501/1 200013551 5.14.008 70102 200014182 0.16.683 10221 i 
200013160 1.XX.306 84501/1 200013567 5.58.250 70623 200014192 1.10.310 55201 : 
200013163 | 1.XX.307 | 84501/1 200013586 | 5.21.518 | 70130/1 200014208 | 9.64.400 | 91221/4 | 
200013164 5.14.922 70102/1 200013587 5.21.519 70130/1 200014410 5.90.030 70165 | 
200013174 1.ХХ 108 84501/1 200013620 5.66.020 70162/1 200014441 1.XX.90 81201/4 | 
200013175 1.ХХ.109 84501/1 200013650 1.XX.412 84501 200014506 1.30.327B 21233 | 
200013176 | 1.XX.110 | 84501H 200013651 | 1.XX.403 | 84501 200014556 | 1.02230 | 94501/8 | 

| 200013179 | 1.29103 | 21221/1 200013713 | 1.XX.418 | 84501/1 200014558 | 1.29.90! | 91221/3 | 

| 200013183 | 1.XX.212 | 84501 200013715 | 1.ХХ.419 | 84501/1. 200014561 | 1.29.904 | 91221/3 | 













INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZESCI ZAMIENNYCH 






6104 
S9102 
81104 

9102 
81104 
10195 
гг90/ 
22904 
£2904 
с290/. 
99104 
99104 
$5104 
95104 
0121» 
€2904 
€2904 
2902 
62902 
10102 
10217 
20ғ/2 
OELOŁ 
46201 
1/0155 
1/1015 
Votevv 
се| ве 
51166 


шала 


уоту 


"017855 
99106'9 


020'99'9 


0007916 
ozz 999 
62944 
00285% 
002855 
LSLZESG 
0556 
с/с 
OSVZL'S 
FIEL 
502 '85'5 
Є0/`85`©$ 
00/786< 
00Z'8S S 
ве 62% 
аю07297 
596971 
2007105 
000 911 
0007116 
0009166 
680597) 
680597) 


|08329 НМ 








7 526510002 
ғ26<10002 
696510002 
966510000 
Р<56510002 
206510002 
006510002 
668910005 
288510002 
188510002 
218510002 
148510002 
998<10002 
<98<10002 
реве 0002 
6Р9510002 
879510002 
2295 10002 
979510002 
89510002 
185510002 
865510002 
999510002 
89910002 
279910002 
275510002 
9951000 
ғ25510002 
925510002 


MANNSAH нм] уопау› |06320 HN|NHNNSAH VONBYL_|IOS3ZO-HN|NHNNSAH ым) 





| 
| 


Мое 
[019585 
L/pOLSS 
10169 
59104 
/29102 
/с9104 
20219 
ŁOZ kb 
г000; 
се90/ 
10566 
ŁOLOL 
90104 
90104 
k0Sr8 
10904 
10556 
за! ве 
га ее 
10256 
105668 
ісек 
20/4 
Ново 
МО8104 
L/Z9 LOL 
/29104 
LOPSG 





SL0'89'6 
610 996 
0009716 
0000 t i'6 
0€0'06'S 
Sc6'98'S 
vo6'98'S 
200297) 
00:29 
ОЕР 
062855 
000%%6 
0005070 
56644 
719 699 
922 XX t 


cLv'98'S 
ЕНн”98'9 


Басс 0002 
ECSS 1 0002 
025510002 
0259000 
56791000 
9696 [10002 
957910002 
Ł66S LOODZ 
06€5 LOOOC 
8889 LO00c 
246510002 
Е/6510002 
456510002 
раса 0002 
Е<6510002 
026410002 
61е91000е 
206410002 
92251000 
922910002 
912510002 
121510002 
61161000 
60151000 
26051000 
260510002 
880510002 
980510002 
%205|0002 


$ 
| 
і 


1019885 

РІЕРӮ 

pleby 

LOZOL 
06104 
L/06 LOŁ 
20604 

20102 
9/0216 
5/10216 
8/L0Sv6 
5/1226 
Е/12216 
5/0216 
Ф/12216 
ғ/12216 
%/12216 
%/12216 
Е/12216 
8/12216 
Е/12216 
ғ/12216 
ғ/12216 
Е/2216 
Е/12216 
е/12216 
Е/І2216 
£/LecL6 
e/LzzL6 


HOANNAIWYVZ 126322 MOANNSAH МОНЗИЙН 8148 AMOSM3QNI 


ове 8S | 
4£c 8S'L 


L8S'LZ'S 





| O986b1000Z | 


896 Р 0002 


096510002. | 


сб 0002 
Br6v 0002 
губУ1 0002 
{26710002 
516Ӯ10002 
21971000 
01971000 
809r 10002 


009ғ10002 | 


66590002 
76971000 
657 (0002 


685710002 | 
98971000 | 
Увс? 0002 | 


£8Gp 10002 


28910002 | 


O8St [0002 


6296 Ю0де | 


4495 0008 
сгағ|0002 
[25710002 
026710006 
6959710006 
89571000 
59590008 








СР BN VNOHLS 





) 


STRONA NR 44 









NR RYSUNKU|NR CZEŚCI 


200015980 
200015982 
200015983 


| 200015998 
| 200016004 
| 200016005 
| 200016009 
| 200016021 


200016034 
200016038 
200016043 


| 200016044 
| 200016045 
| 200016046 
| 200016047 


200016048 
200016058 
200016083 


| 200016085 


200016086 
200016087 
200016088 


| 200016095 
| 200016097 


200016102 
200016103 


| 200016104 


200016119 
200016123 


5.90.010 
5.90.030 
5.90.0830 
5.56.970 
5.10.220 
5.10.221 
5.13.118 


5.13.118 
5.29.038 
5.57.010 
5.57.020 
5.57.021 
5.57.030 
5.57.052 
5.57.053 
5.29.004 
5.89.010 
5.21.500 
5.21.501 
5.21.530 
5.40.0 
5.58,250 
5.90.030 
5.57.010 
5.57.030 
5.58.250 
5.63.220 
5.21.004 


200016124 
200016130 
200016131 
200016132 
200016133 
200016135 
200016136 
200016137 
200016138 
200016139 
200016140 
200016141 
200016142 
200016143 
200016144 
200016154 
200016158 
200016161 
200016164 
200016165 
200016167 
200016170 
200016174 
200016175 
200016184 
200016185 
200016186 
200016187 
200016188 


5.21.005 
5.21.008 
5.21.009 
5.90.030 


1.75.220 
9.52.000 
5.57.010 
5.57.030 
5.57.052 
5.57.053 
5.57.010 
5.57.030 
5.57.052 
5.57.053 
1.75.212 
1.75.425 
5.56.960 
5.56.260 
5.63.240 
5.14.950 
5.90.010 
5.58.200 
5.58.200 
5.35.002 
5.35.003 
5.35.002 
5.35.003 
5.35.002 


70130 
70130 
70130 
70165 
70162/1 
55602 
55101 
70621 
70621 
70621 
70621 
70621 
70621 
70621 
70621 
55601 
55603 
70162/1 
70622 
70307/3 
70102 
70165 
70623 
70623 
70601 
70601 
70601 
70601 
70601 


200016189 
200016191 
200016192 
200016195 
200016196 
200016197 
200016198 
200016200 
200016201 
200016202 
200016203 
200016204 
200016205 
200016219 
200016220 
200016225 
200016226 
200016243 
200016252 
200016255 
200016256 
200016262 
200016266 
200016272 
200016320 
200016340 
200016347 
200016348 
200016349 


INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH 


5.35.003 
5.35.032 
5.35.032 
5.40.030 
5.40.030 
5.40.032 
5.40.032 
5.35.002 
5.35.003 
5.35.002 
5.35.003 
5.35.002 
5.35.003 
5.21.500 
5.21.501 
5.21.580 
5.21.581 
5.58.250 
5.91.010 
5.14.130 
87.44.400 


5.21.602 


1.75.212 
5.40.030 
5.40.030 
5.40.032 





| TABLICA INR RYSUNKUINR аа Шы RYSUNKUINR CZEŚCI| TABLICA 


70601 
70601 
70601 
70613/1 
70613/1 
70613/1 
70613/1 
70601/1 
70601/1 
70601/1 
70601/1 
70601/1 
70601/1 
70130/1 
70130/1 
70130/1 
70130/1 
70623 
70625 
70102/1 
33102/1 
10301 
70131/1 
55101 
10002 
55601 
70613 
70613 
70613 

















LE902 | 660/68 
1290, | 25075% 
1290/ | 060755 
[290/ | 120755 
12904 | 020755 
1290/ | 010755 
ғ/20105 | 1187685 
20104 | 201%15 
L/ZOLOZ | LOLTIS 
с290/ | 00216 
L/€0£SS 
t/ZO10S | 148685 
6290/1 | 002855 
90104 | 02080% 
€£104 | 012855 
62902 | OSZ'8S'S 
2290/ | 092955 
90104 | 616905 


| YONIBYL |06320 HN|NHNNSAH HN| упау! |06320 HN|NHNNSAH HN|__VONIBVL__ |06320 HN|NANNSAH НМ 


010000065 
8000000tt 
4000000tt 
9000000УУ 
20000007 
1000000РР 
81000120? 
1000204 
9282 L000t 
97071000 
92691 0006 
698910002 
29891000 
198910002 
09891000 


658910002 | 


858910002 
458910002 
558910002 
758910002 
778910002 
е»89 0002 
568910002 
ІЕ8910002 
068910002 
208910002 
628910002 
128910002 
51891000 





90104 
е 104 
£LL0Z 
с902 
2902 
2902 
12904 
12902 
12904 
12902 
12904 
90102 
1902 
1904 
81904 
1904 
2/0904 
21/0902 
21.0904 
2/0904 
61:04 
H/20L0Z 
20904 
L/LELOL 
L/Z0£0Z 
L/90£04 
61104 
ме1904 
1902 








8|е 905 
0905 
01079075 
Е 7985 
ат 98 S 
е50 469 
ZSO 495 
ов0 199 
120'29'5 
020'24'9 
07/44 
02078075 
се00ғ%5 
080'06 9 
гго'0ь 9 
020094 
0085675 
960756“ 
80075675 
20074674 
20080% 
юға 


00676975 
0067695 
400 £0'S 
c£0'Ov'S 
0€£0'0v'G 





ғІ8910002 
£1891000c 
сі890002 
2089|000с 
108910002 
567910002 
62910002 
6291000 
267910002 
162910002 
062910002 
88291000 
282910002 
582910002 
84910002 
с82910002 
692910002 
892910002 
292910002 
992910002 
552910002 
657910002 
869910002 
299910002 
679910002 
629910002 
5/59|0002 
2559|0002 
155910002 





HOANNAIWVZ 125220 MOANNSAH MOHAWNN 5148 AMOSM3QNI 


1/1904 
L/O£L0Z 
L/OEŁOZ 
L/OS LOZ 
L/0ELOŁ 
L/Z9LOŁ 
29104 
21109 
L/Z9 LOL 
99104 
2/01999 
L/OLSSS 
LOPSS 
2021% 
S9402 
10156 
L/EL902 
L/EL90Ł 
L/EŁ90Z 
61904 
10956 
81104 
Манол 
2/10604 
2/9004 
10995 
0/0199 
10199 
61904 


“аго ОРС 


06125 
00657125 
40425 
9051429 
66654 
06565 
008'р9'6 


0207065 


b 2G6 
7008476 


0607065 


СО ОРС 
СЕО 06 9 
080'06'9 
0860'06 9 
ale'SZ'L 
200' 20 G 
8LL'ELS 
1806976 
IZVe9's 
000056 
000956 
с600ғ5 











| 066910002 


| 055910002 


96591000 


586590002 | 
РЕ5910002 | 


5910002 
2129910002 
924910002 
129910002 
65910008 
567910002 
27910002 
£Zv9L000c 
89t91000c 
Lop9 LOOOC 
659 LO0OZ 
©5#910002 
ЕР?910002 
су»910002 
779 10002 
оуу91 0008 
ЕЕР9|0002 
917910002 
21791000 
17910002 
0910002 
807910002 
486910002 


026910002 | 










St HN VNOHIS 





) ) 


) 
STRONA NR 46 | | 2% 


TABLICA [NR RYSUNKU Бай CZESCI] TABLICA [МА RYSUNKU|NR CZESCI| TABLICA 








440000011 10257 
440000012 10257 
440000013 10257 
440000014 | | 10257A 


















INDEKSOWY SPIS NUMERÓW RYSUNKÓW CZĘŚCI ZAMIENNYCH ] 2 2) 


STRONA NR 1 


10000/1 
10001 
10002 
10101 
10102 
10103 
10105 
10105/1 
10106 
10107 
10201 
10202 
10202/1 
10204 
10204/1 
10207 
10210 
10221 


ZESPOŁ NAPEDOWY 

ZAWIESZENIE SILNIKA | ZESPOLU NAPEDOWEGO 
KADLUB ! GLOWICA 

MISKA OLEJOWA І POKRYWA ROZRZADU 

WAL KORBOWY І KOLO ZAMACHOWE 
KORBOWODY І TLOKI 

KORBOWODY I TLOKI 

NAPED ROZRZADU 

ROZRZAD 

ZBIORNIK PALIWA І PRZEWODY 

POMPA PALIWA I PRZEWODY 

POMPA PALIWA 

GAZNIK I FILTR POWIETRZA 

GAZNIK | FILTR POWIETRZA 

GAZNIK 

ODPOWIETRZANIE UKLADU ZASILANIA 
STEROWANIE GAZNIKIEM-UKLAD PRZYSP. 
STEROWANIE GAZNIKIEM-UKLAD ROZRUCHOWY 


10221/2 
10257 
10257/1 
10301 
10407 
10407/1 
10407/2 
10407/3 
10409 
18101 
18101/1 
18101/2 
18109 
21200 
21204 
21204/1 
21204/2 
21204/3 
21204/4 


STER. GAZNIK. UKLAD PRZYSPIESZ. 

UKLAD WYLOTOWY- TLUMIK WYDECHU 
UKLAD WYLOTOWY TLUMIK WYDECHU 
SMAROWANIE 

OSLONY UKLADU CHLODZENIA 

OSLONY UKLADU CHLODZENIA 

OSLONA WLOTU POWIETRZA 

OSLONA WLOTU POWIETRZA 

WIRNIK WENTYLATORA I NAPED 

MECHANIZM WYLACZANIA SPRZEGLA 
MECHANIZM WYLACZANIA SPRZEGLA 
MECHANIZM WYL. SPRZEGLA 

SPRZEGLO 

SKRZYNIA BIEGOW Z MECHANIZMEM ROZNICOWYM 
SKRZYNIA BIEGÓW, OBUDOWY I POKRYWY 
KOLA ZEBATE І WALKI SKRZYNI BIEGOW 
KOLA ZEBATE | WALKI SKRZYNI BIEGOW 
MECHANIZMY ZMIANY BIEGOW WEWNETRZNE 
KOLA ZEBATE PRZEKLADNI GL. | MECH. ROZN. 
MECHANIZM ZMIANY BIEGÓW ZEWNETRZNY 


ZESTAWIENIE TABLIC KATALOGOWYCH 
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гі г6 






НЭАМОӘЭОЛУ1УЯ Or1T8VL ЗІМЗІМУ1532 


YAINTIS ЗМОМОЛау2 3lIN3ZQvzun УМОЯ1У832 наш VINGV Di3ZHd 











L/ŁELOS 
4414089 
7/20105 
в/20108 
2/20108 
20109 

20109 
НУ ВРР 
ФЕР? 
РРР 
S/S0£rt 
?/50еРР 
€/so£vt 
z/LOEPy 
Ł/LOEtp 
LOSY 

0121# 
9/2021? с0ғ/2 
65/202? VZHJIWOJOSOABAZS ОЗУМ ! VINQvDI3Zud | сесі 


уча АЭПЯХІ VMZYN лама нм | Ума АЭПЯУІ VMZVN лау HN 


8AZS угоумивднав GYTHN 105320 -угоммонам ммаупиягна| 20217 
Мог т» 

Югі? 

SELEE 
e/sciee 
V/seiee 

се| ве 
g/¿ LEE 
МЕЕ 

ZLLEE 
г//0168 
магове 
ZOLEE 
зове 
1/5066 
ZOLEE 


LOLEE 














8AZS VZOVAADISAtHdS GV Din 
VINVM3ZH90O GV Dif) 


AOINMOH3DH УМИПЛОЯ 
W3'103 Z угоммонзи тмоупхагна 






















VINYM3ZADO OV DAN 





"Zo3H - WAZOINOOWOd WIOTNWYH ЗІМУМОНЗ16 









VINVM3ZHDO GV Din 





HOANTAL ЛОЯ ЗЭЛАЙУН 











VINVM32uo0 Qv Din 
ICOVZALVATTI I VINVM3ZH9O Ov DI 
3NQZ3^ O10 
змагаг ОЛОХ 
ODJINO3ZHd VINJZS3IMVZ VOINLOHMZ 
Зах INAL 3IN3283IMVZ 





HOANTAL ЛОЯ ЗОЛПИЧУН 
HOANTAL ЛОЯ ЗОЛПИУН 
номазг2на 103 30 TNWVH 
номазгна 104 ЗОЛПИУН 
HOINGJZHd 10% ЗОЛПИҮН 
номозгна лоя олпйчн Я32225 ZOVHJIdZOB 





















































ZOVHVM 'HOLVZALHOWY - 3N AL 3IN3ZS3IMVZ 






HOANTAL ЛОХ ОЛПИМН Я82225 ZOVH3ldZOH 





ZOVHVM 'VNAZ3HdS - INTIAL 3IN3ZS3IMVZ 






HOAN TAL ЛОЯОЛПИМН 51332928 ZOVHJIdZOB 










пая 3INO3ZHd 3IN3ZS3IMVZ 
ZOVHVM І HO.LYZALHOWY -'O3ZHd VIN32831MVZ 
нован - 3INC3ZHd 3IN3283IMVZ 
HOAZOINMOUH3DI МОЯ2УНА QV DIN 









умодоппимн VdWOd 
INYOTNWYH VINVMOHB3IS АМ2ЭППУНСАН ОУТЯП 

















гамоолпимн AdWOd VINYTISVZ QV Din 












YOTNAVH пмаза 









MOXAZYHO "DIN Z 1V83Z нам "Di3Zud 3i; MOO3dVN 3150708 












VMOXLV83Z нас VINOV DI3ZHd 










c HN VNOHIS 


) 


STRONA NR 3 





URZADZENIE ZAPLONOWE SILNIKA LAMPA SWIATLA "STOP" 









55101/1 
55104 
55104/1 
55201 

55205 

55205/2 
55205/3 
55301 

55301/1 
55301/2 
55302 
55303 
55303/1 
55303/2 
55303/3 
55401 

55401/1 
55401/2 
55401/4 


55401/6 
55405 
55423 
55425 
55425/1 
55501 
55506 
55510 
55510/1 
55510/2 
55510/3 
55510/4 
55510/5 
55510/6 
55515 

55516 

55516/1 
55601 





APARAT ZAPLONOWY - CZESCI REFLEKTOR 
















APARAT ZAPLONOWY - CZESCI LAMPA ZESPOLONA TYLNA - CZESCI 








RECZNY UKLAD ROZRUCHOWY SILNIKA LAMPA OŚWIETLENIA TABLICY REJESTR.-CZ. 












ROZRUSZNIK LAMPA OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ 
ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY - CZ. 


ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY-CZEŚCI 








URZADZ. SYGNAL. PRZELACZNIKI І REGULAT. 






LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDNIA - CZESCI 
















WSKAZNIKI URZADZ. SYGNAL.-KONTR. 





UKLAD ZASILANIA PRADEM ELEKTRYCZNYM 









ALTERNATOR WYLACZNIKI І URZADZ. SYGNAL. KONTR 








WYLACZNIKI 











UKLAD ZASILANIA PRADEM ELEKTRYCZNYM 
PRADNICA 
ALTERNATOR TYP A-115-34B - CZESCI 









WSKAZNIKI (URZADZENIA SYGNALIZ.-KONTR.) 








ZESTAW WSKAZNIKOW 








ALTERNATOR TYP А-115-34В- CZESCI ZESTAW WSKAZNIKOW 









ALTERNATOR AA-108- CZESCI ZESTAW WSKAZNIKOW 





WYCIERACZKI SZYB - CZESCI 










ALTERNATOR AA-108- CZESCI 








WYCIERACZKI SZYB - CZESCI 





OŚWIETLENIE ZEWNETRZNE І WEWNETRZNE 









OSWIETLENIE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE WYCIERACZKI SZYB - CZEŚCI 











OSWIETLENIE ZEWNETRZNE WIAZKA PRZEWODÓW TABLICY ROZDZ. PRZED 






WIAZKA PRZEWODÓW CZESCI TYLNEJ 





LAMPA PRZECIWMGLOWA NR 7537894-CZESCI 





LAMPA COFANIA NR 7537883 -CZESCI PRZEWODY І WIAZKI 


ZESTAWIENIE TABLIC KATALOGOWYCH 
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HOAMODOTVLVA 9171871 ЗІМЗІМУ1532 


V3MINZVSV8 VMAHXOd 





УЯІМ2УӘУВ WMAHAHOd 





09104 
95102 
95104 
££10Z 
L/LELOZ 

гени 
HO£10Z 
081024 
61104 
81104 
61104 
1104 

2104 

90104 
2/201:04 
1120104 
20104 














ЗМУЛАНОСО 3М292089 ABAZS 
YIYLS VNZOO8 'VNTAL "ИМОЗ2На:АВАТ 


DAINYMAQ 

















МЕ 1902 
1904 
£/10907 
г/10902 
Мо90х 
10902 
#/г0604 
2120204 
20607. 
40607 
2/9060/. 
L/90£04 
90€0Z 
£0£0Z7 
5904 
1/29104 [0104 
ЭМ2НІЗММЭ2 VIHOSJOMY І дадаго | 29104 0:89 


мама Аопам VMZYN лама UN | V1VG АЭПЕУІ VMZYN 


змии 3IN3ZQ3IS 
















ЗМУЛАНЭСО ЭМЛАІ ЗІМЗ7СЗІ5 ЭМ2ЧІЗММУЛМ ANIZQN DIAM - IMZHG 














MOMNVYZ 3INVMOA3 Id WO»In - IMZHG 





мпооно назм! ЛАНОПОО 'NO3Zud 3IN3203lS 









1324450 | DIWVZ - IMZHO 





ANVIAHOGO 3INQ3ZUd 31м32035 
ЗМУЛАНОПОО JINQ3ZHd 3IN3203IS 









1325450 I ABAZS - 1MZHO 












3 WAS ZINOJZYd 3IN3Z03IS ІМІЗ2226П І VIOAZSOd - IMZuG 






SIZOMQOVN 





ANTAL хугнзог 














SNZH.JI3NM3Z 125320 - 3IZOMQVN 
ANZHLINMIM 125329 - 3IZOMOVN 


АМА: XVZH3QZ 
АМПАІ HVZH3QZ 

















ANTAL AVZH30Z ANZHLANMAM 125322 * HIZOMOYN 








пчаз2ча xVZu3QZ 3ING3ZUd 6320 * J3IZOMQVN 









vDO1dOd - 3IZOMQVN 





імазгна »VZu3qz 
INQ3ZHd ЯУ29302 











MOGVZHAZUd VZOTHIZOZOH УОПВУ4 











VINJINTAZOZSN I ANO ISO MOQGVZUAZHd VZOTZIZGZOB УӘГІНУІ 


















N13GOW DIVNZ MOOVZHAZUd VZO'T3IZO0ZOH УӘГІНУІ 








3NZH13NW32 VIHOSZONWY І АВОПО2О VHINTIS АНОЙЮЯ УМАНХОЯ 













VIZQ3ZHVN 
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STRONA NR 5 







NR TABL NAZWA TABLICY DATA | МН TABL NAZWA TABLICY DATA 


| III 


70628 
ZESTAWIENIE TABLIC KATALOGOWYCH 


PASY BEZPIECZENSTWA 













MOCOWANIE KOLA ZAPASOWEGO 






70700 

81201/4 
84501 

84501/1 
84501/2 
91201/5 
91221/3 
91221/4 
94501/8 


HAK HOLOWNICZY 






ЗАІКА KIEROWNICY KPL 






MECHANIZM RECZNEGO STEROWANIA SAMOCHOD. 






MECHANIZM RECZNEGO STEROW. SAMOCHODEM 
MECHANIZM RECZNEGO STEROWANIA SAMOCHOD. 










DZWIGNIE POSREDNIE ZESPOLU PRZELACZNIKOW 





ZESPOL URZADZEN STERUJACYCH SAMOCHODEM 
ZESPOL URZADZEŃ STERUJACYCH SAMOCHODEM 






ZESPOL URZADZEN STERUJACYCH KPL 


IZO 


ў (0) Z JI HOANZOOL ASAZO? ZVXAM 


SH2- 10229 
282 HBO 
021 X80 


852 НО 
£41 ABD 
852 HBO 


лх92022 
OZ! няз 


121 480 


221х909 
24; go 


4v 
ev 
Sc 
ev 
56 
es 
ЕР 
ез 
29 
tv 
se 
86 
se 
28 
25 
02 
OŁ 
OŁ 


к 
ч 


46v 485 

62/226 8198 TS 
906 389 

L66£€9 в2уа DIS 
48 389 

Ялео/6ма #029 336 
98? УЯО 

0960е9 91889 435 


ЭРОЯОЫЗ25 '"NM3Z"'NG3H$ EJ АЭПЯХІ HN 3IN3ZOVNZO AMODOTY.LYA нм 


226 і VNOULS 


6: 





ЭТВОМА 2 | | 2 12 










WYKAZ ŁOŻYSK TOCZNYCH 


2015 





) 


STRONA 1 





9925719 
9935004 
9918754 
9925713 
9918723 
9919731 
9935006 
9934671 
5201516 
9935007 
9934693 
5201517 
9935008 
9934695 
5201518 
9908548 


РО ZMIANIE 


5201125 
200016526 
200016527 


5201677 


BIELSKO| TYCHY 


NR CZĘŚCI|NR TABL. | OD NR-u |OD NR-u 


517625 
517625 


1715471 
1715471 


WYKAZ CZĘŚCI, KTÓRE UTRACIŁY ZAMIENNOŚĆ 


NAZWA CZĘŚCI 


Przełącznik dźwign. Św. i kierunk. 
Ramka wlotu powietrza pr. 
Ramka wlotu powietrza I. 
Poszycie boku pr. 
Poszycie boku I. 

Korpus z korkami kpl. 
Korpus z korkami 

Korpus z korkami 

Wiązka przednia 

Wiązka tylna 

Zawór dopływu paliwa 

Oś przepustnicy 

Pokrywa kpl. (650, 996) 
Dysza 50 (650) 

Dysza 45 (600) 

Uszczelka (600, 650) 
Obsada dyszy 

Zestaw naprawczy A (650) 
Zestaw naprawczy A (600) 
Zestaw naprawczy A (996) 
Zastaw naprawczy B (650) 
Zestaw naprawczy B (600) 
Zestaw naprawczy B (396) 
Zestaw naprawczy С (650) 
Zestaw naprawczy C (600) 
Zestaw naprawczy C (996) 
Dysza powietrzna (650, 996 








ЛО) 


STRONA 2 | нА 


NR RYSUNKU|NR RYSUNKU|NR С2Е5СІ МА TABL. | BIELSKO | TYCHY | DATA NAZWA CZESCI 
PO ZMIANIE 
SAMOCH.|SAMOCH. 


5201678 1 Rurka emulsyjna (650, 996) 
Uszczelka 
Dysza powietrzna (650, 996) 


ы Rurka emulsyjna (650, 996) 
1.28.116 1 Koto zębate Н-до biegu 
2.28.1 ) Synchronizator 
2.28.1 : Synchronizator 
1.28.117 . Koło zębate IIl-go biegu 
1.28.182 і Koło zębate ІУ-до biegu 
1.67.0 h Zebatka 
1.67.5 . Wspornik 
Tulejka 
Tulejka 
Wspornik 
„62. . Wałek kpl. 
200015581 .62. f Кою kier. kpl. (bez oslony) 
4415188 ‚62. й Кою kierownicy 
5201414 ‚52. ў Кою kierownicy 
4415191 ‚62. . Кою kierown. 2 przyciskiem sygn. 
7535278 .62, Е Walek górny kpl. 
7679145 .28. . Изгсгека 
7679144 .28. Plytka 
7535889 .28. Д Pokrywa tylna kpl. 
5995512 .28. Dzwignia wybieraka 
7663500 | Pierścien uszczelniający 
4360668 .29. : Mieszek ostonowy 
46575200 .20. . Akumulator 









WYKAZ CZĘŚCI, KTÓRE UTRACIŁY ZAMIENNOŚĆ 


Изар 





) ) ) ) 


STRONA 3 | | 92.12 
NR RYSUNKU|NR RYSUNKU|NR CZESCI|NR TABL | BIELSKO| TYCHY | DATA NAZWA С2Е 
PRZED ZM. | PO ZMIANIE OD NR-u | OD NR-u 
ЭАМОСН ІБАМОСН. 


Akumulator 
Akumulator 
Przewód masa-akumulator 
Przewód masa- akumulator 









WYKAZ CZĘŚCI, KTÓRE UTRACIŁY ZAMIENNOŚĆ 


WAON 





катАЦ езст ZAMIENNYCH ) ) ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy I G H J K L M | | Tabt. 41202/1 
Change | Introduced | Concern | | 90.09 | 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 109 





Zastosowanie 2а. | Nazwa czesci 










| IYLKO MODELI PODSTAWOWYCH 








1] 4426922 | 1 | |  |WALEK DOLNY 
г] 4179802 | 1] [OBEJMA MOCUJACA 
3| 4179801 | 1] [KLAMRA PR 

4] 10516674 | 2 | | PODKLADKA 

5| 16135621 | 2] | SRUBA 


6] 7602537 | 1 [05 
6] 7602538 | 1 [06 
6| 7585449 | 1 [06 
7| 4169380 | 1 

в] 4169379 | 1 


|PRZEKLADNIA ZEBATKOWA (096) 
|PRZEKLADNIA ZEBATKOWA 
|PRZEKLADNIA ZEBATKOWA 
|OBEJMA MOCUJACA 

|KLAMRA L 






И — — — — — те «ее — «аа ем  — — — — — «аі — чина зін” — — — na 


yg — — «аша — — гаць — — o — — — са” сшы — 











PRZEKLADNIA КТЕН. ZEBATKOWA 





( ( ( (i 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











===szs==========c========z=s=s========m= =======z======x===z=z==s====s==========================-====r====================================================s===============s============x===ss=== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10000 
Change | Introduced | Concern | | 90.06 ана 
Modification | Introduit | Сопсегпе | | | коі 1 
p | ам ама нагара са аа аа іра | DOOR EEG OOO GOO TAE a EA EE A NG TZM | ісігі зі ілігігі ііі OOO OOO іі EE O O O OOO OE O DO O Z A ZEDO OOOO іі 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Ир. [Мг rysunkujSzt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa cześci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|====нишшиш=|ш=== | auarus a | ававнанаонансинавнинаааининизавитазашанеш: 
| |.600, 650, 052, 065, 996 | 1] 5201039 | 1] | [SILNIK Z PRADNICA 
| 11 4384356 | 1 | | ISILNIK Z PRADNICA 650 
| 1| 520037 | 1] | [SILNIK 2 PRADNICA 650 
| 2| 5201033 | 1 |74 96 | [SILNIK 2 ALTERNATOREM 
| гі 5201283 | 1 |21 | [SILNIK 2 ALTERNATOREM 
| 2] 5201179 | 1 | | [SILNIK Z ALTERNATOREM 650 
| 2| 7541000 | 1 |00 | [SILNIK Z ALTERNATOREM 650 
| г] 7541045 | 1 [48 | (SILNIK Z ALTERNATOREM 650 
| 3| 4384355 | 1| | [SILNIK Z PRADNICA 600 
| 4| 5200542 | 1 |27 68 | [SILNIK 650 (996) 
| d | | | | 
| | | | | І 
| | | d Жж 
| | SIE | | 
| | | І | | 
| | p 4 1 
| І | |] I | 
| | | | і І 
| | l| | | | 
| | | | | | 
| І k od | І 
| |! | | | | 
| | | І | І 
| | | | | | 
i І I І | | 
І І | І | | 
ша>к==шш=ъшшш=шшхшш=щшщш=чтшшщшшщшшшщшщщш шшщ щжщшш шщ ш эшш жш шшщ шшщщ шщ шшщщ ш шщшщ шщ шшш шщ шщ шыш ш чыш шош: щш шош:щш ш шшщ шшш шщ шш шшщ ш шыш шш Шш ш шш шош шшш шшщ a шшщщ щшзншищш шж ш шшщ шиш шшш 


| ыз 2] Т9 


| | | 90.06 | 





M «2Е5СІ ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











ддд 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10000/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.05 |--------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 4 
=======sxzx======= ] TIIIIZSLIIZLIÉLIIÉZZZZT | ілінісі ініге гілігіне гі ііі ііі <<< іі. биікке еле дені гі | #-<--<-атитт< <<< за сс;-<ст таш ZOO OOO OE BO OB O OOO O O OE OO GOO OPP OOOO ZE 
1 |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ЕЕ = 
| | 600, 650, 996 | 1] 4379958 | 1 | | С [ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA 
| 1] 5200151 | 1] | D |ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA 
| 1| 5201285 | 1 |21 | [ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA 
| 1] 5201945 | 1] | D [ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA 
| 1] 7541003 | 1 |00 |  |ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA 
| 1] 7541048 | 1 [48 | [ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA 
| aj 4310110 | 1] | [ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA 
| з] 4379957 | 1] | € [SILNIK NIEKOMPLETNY 
| з] 5200152 | 1 | | D [SILNIK NIEKOMPLETNY 
| 3| 5201284 | 1 |21 | [SILNIK NIEKOMPLETNY 
| 3| 5201944 | 1 | | 9 [SILNIK NIEKOMPLETNY 
| з] 7541002 | 1 |00 | [SILNIK NIEKOMPLETNY 
| 3| 7541047 | 1 [48 | [SILNIK NIEKOMPLETNY 
| 4| 430014 | 1] | [SILNIK NIEKOMPLETNY 
| 5| 5200544 | 1 |27 68 | [ZESTAW NAPRAWCZY SILNIKA 650 (996) 
| 6] 5890942 | 1 |27 68 | [SILNIK NIEKOMPLETNY 650 (996) 
| І 1 | І 
| І | d | І 
| І | I | | 
| 4 | І | | 
| І | І | | 
| І | | NE 
| І | І | І 
| І | І | | 
| | | ! і | 
| | | І | І 








SA <ŁESCI ZAMIENNYCH ( ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 























z=zsszs======s=s=====z=g=s====zm=z================r===z=gz==================n=======x========x=xz===============z==m=>============xz=====z================x==================x============================s= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10001 
Change | Introduced | Concern ] | 91.06 |-------------------. 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 3 
======s========z=|===========m=mu== | p zaa еі ігі іі д ііі 5 << ерініне І ранна ананас ана рыса аа рана ы 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [=== |==========|====|========z==əuz======= aa | ванака===сл=стсшапне===са=асаяаш==а=-ал=и-: 
| | 052, 065, 996 | 1] 5200556 | 1 | | [ZESPOL NAPEDOWY 
| 1] 5201045 | 1 | | [ZESPOL NAPEDOWY 
| 2| 5200312 | 1 [76 | [ZESPOL NAPEDOWY 
| a[ 5200890 | 1 |64 | [ZESPOL NAPEDOWY 
| 2] 5201098 | 1 |74 96 | [ZESPOL NAPEDOWY 
| 2| 5201155 | 1| | [ZESPOL NAPEDOWY 
| 2| 7561444 ] 1 |00 | [ZESPOL NAPEDOWY 
| 2| 7561445 | 1 |48 | [ZESPOL NAPEDOWY 
| 2) 5201301 | 1 |21 |  |ZESPOL NAPEDOWY BEZAZBESTOWY 
| г] 5202264 | 1 | | [ZESPOL NAPEDOWY BEZAZBESTOWY 
| 51200012193 | 1 |68 | [ZESPOL NAPEDOWY (996) 
| зі 5200549 | 1 |27 | [ZESPOL NAPEDOWY КР. (996) 
l | | ! E d 
| | l | | І 
| |! | | | І 
| |! | І | | 
l І | І | І 
| | | І | | 
| i | І | | 
| |! td | | 
l І | | | ! 
| І | | | | 
Ld [к> <J | І 
І І | Ii 
| І | І | І 
| І | І | І 
==z=z=%=: zgz===s==szs=======z=======x=xm=x=z=====s===s====s======x=mmzmx=x==x==== А 








| 10001 | 
ZESPOL NAPEDOWY —i 
| ща іў 


| 
| | 91.06 


A CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 




























SZZESSSZOOSZSSOSTZODRZOSZZOSOSORESION CID шщ шшщщ ш == ш щщ шщ SS Шы ЫЫШЫШЫШ ШЫ: DZ SZOS ШИШ ЖШ ТОШ = ШОШ ШЫ ШЕШШ ШОШ дегені A EE O OD OOO DOO OO EBE TR ORG = ROS OG R AZ m DE TORO т<-<-< "= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | і | Tabl. 10002 
Change | Introduced | Concern | ] 91.03 |— 
Modification | Introduit | Сопсегле | І | код 2 
=============== | =================| =m=======z========mn==z=======m==z=z=z=======z===s========== | =шшшшшшшшщшщшшщ=тдщшщшщшщщшщщшщшшщшщщшщшшщщшщшцпщшщоыщшшишщщшщшцщцшшшщш®шшищшиишищццшцицшщшщшишщшцщщщщшщщщщшшщшщч 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |р. {Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |. | Nazwa cześci 
| | ALL FUNDANENTAL MODELS d d d d 
| | | 1] 4312093 1] | ISWORZEN 
| г] 12644301 | 3 | | |PODKLADKA 
| 3| 4300976 | 1] | [MISECZKA 
| 4| 4300255 | 1| |  |PODKLADKA 
| 5] 4055241 | 1] | [TULEJA 
| 61200016320 | 1 |76 96 |  ISPREZYNA ZAWIESZENIA SILNIKA 
| 6| 4396705 | 1] |  [SPREZYNA 
| 6] 5200337 | 1 | |  |SPREZYNA 
| 7] 4397095 | 1] | [ZDERZAK 
| 12164721 | 2 | | |МАКВЕТКА 
| 10516870 | 2 | |  [PODKLADKA 
| 12646801 | 3 | |  |PODKLADKA 
| 4300253 | 1 | |  |PODKLADKA 
| 4420314 | 1 | | [WSPORNIK KPL- 
І 13453221 | 2 | |  |SRUBA 
| 4306596 | 1 | |  |TULEJKA 
| 4304599 | 1] |  |OSLONA 
| 13829921 | 1 | | |sRuBA 
13829924 | 1| |  |SRUBA 
13516011 | 2 | |  [SRUBA 
12605574 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 18] 12605579 | 4 | | |PODKLADKA 
о | 19] 16100811 | 4 | | —|NAKRETKA 
81201 4072152 | 2] | [PODKLADKA 
22 | 21| 13850321 | 2 | |  |SRUBA 
| 21] 13830324 | 2 | | [SRUBA 
Cep ііі ііі а ананасы CEECILIILLILZZLIZZBTILLIILILITCLZIZZLDLLILILITLILIIÉZHIZELLLLIILILIc-TIZzzEIlÉl—- 
| 10002 | 
ZAWIESZENIE SILNIKA I ZESPOLU NAPEDOWEGO |-- 





| 91.03 | 


xi CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

















p Сн ITXEENIZIIITTZZHEZDCLIIZTILIIZEINNXII-ZI-IZZZHELI-ZZ-—72zETT:-T—LTIÍ-IITTTI£2-z WLLLTLZZZLIIZZLII CIZELZZENLEIIIETInENMEEI 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10002 
Change | Introduced | concern | | 91.03 |--------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 2 
========zm======|=======zz======== |#======s======s=========umana=ss=ssmur============== |=========s=ssss=suu===s=ssxsamsmazazz======x==sz======enazs=s=ss===m=s===ss===ssr==xxsamasms=i 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie 12м. | Магма czesci 
| | ALL FUNDANENTAL MODELS [222 |2=====z==um | 2502| 272mm -—---2---|---|--2--—--—-------———------——--2--- 
EUM а аа E 10519501 | 2| |  |PIERSCIEN 
| 23| 986678 | 2] | PODUSZKA 
| га] 4304597 | 1] | OBE.JMA 
4 | 25] 12644301 | 2 | PODKLADKA 
2 | 26| 13825621 | 2 | SRUBA 





- — — — — — — ене «шый «ала — — — — .омы — — — — жыла «ло» — — — — 
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==x===zzz==z=r==x==r=x=s=z=z====r==cs===x==m==sr=====xz=z=zx=s== 


| 10002 | 
ZAWIESZENIE SILNIKA I ZESPOLU NAPEDOWEGO | —— | |) 
| 


| 91.03 








ds CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

















==================z=======================s================================m=z======mnazmszzm=z=z======suz===========z=============================================r====s=====m==== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10101 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 5 
===============|================= 1 ——————————————_————_—___________м_м_м_мм | = =s========—======s==sz============x===============--================s=======s====s- 
| | "SZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Пор. | Не. rysunku[Szt.| Zastosowanie |zm.| Nazwa czesci 
| |_ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY сие |шшшшшшишшв | шшиш|шшшшшшчы==пшщ=ишшшшшшш| шш a `6 


| 600, 650, 996 | 1] 14054911 | 4 | |  [МАКЯЕТКА KOLPAKOWA 
| 1| 5201198 | 4 | | НАКВЕТКА KOLPAKOWA 
| 1] 14054913 | 4 | |NAKRETKA KOLPAKOMA 








ыз ышы ыш! 








| | 
і | 
ЧУ). |, г] 12164721 | 4} |  [NAKRETKA 
a : а | 3| 11198376 | 2 | | [PODKŁADKA 
—À | 3j 11198379 | 2 | | |PODKLADKA 
32 қақы | з) 4274225 | 6] | |РОФЖІАФКА 
3 я | 3| 4292541 | 6 | |  |PODKLADKA 
4 | 3| 5200554 | 6] |  |PODKLADKA 
5 | ^| 4306718 | 1| | [POKRYWA GLOWICY KPL. 
6 | 5| 4306719 | 1] | [USZCZELKA POKRYWY GLOWICY 
7 | 6| 4379967 | 1] | с |GLOWICA KPL. 
93 | 6| 4469391 | 1 [48 | [GLOWICA KPL. 
| 6| 7541008 | 1] | D [GLOWICA KPL. 
| 7| 4317650 | 1| | [GLOWICA KPL. 600 
| 8| 43579966 | 2| | [USZCZELKA TULEI CYLINDR. 
| 8| 5201254 | 2| | [USZCZELKA TULEI CYLINDROWEJ 
| 9| 4182033 | 2| | [USZCZELKA TULEI CYLINDR. 600 
| 10] 16104111 | г | | |NAKRETKA 
| 11] 10263685 | 2 | |  |PODKLADKA FIBROWA 
| 12] 987476 | 2 | | C |SRUBA DWUSTRONNA 
| 12| 4458175 | 2| | D |SRUBA DWUSTRONNA 
| 12] 7663859 | 2] | D |SRUBA DWUSTRONNA 
| 13| 4379970 | 1| | [USZCZELKA POD GLOWICE 
| 13] 4469476 | 1] | [USZCZELKA POD GLOWICE 
| 13] 7548067 | 1 | | [USZCZELKA POD GLOWICE 
IÉBIEZIÍIIILIIIÉIIEEIISEZLIICLCITIZEEXIIIIIIILIZEELIIIÉILIIIEZZEELZZETLIIIIZIIIZZEEILIILIIICIZEELIIIZ--T-IZEETEESIZIIITTESTITIIEIIILITITM 


| 10101 


| 92.12 | 120 





KORPUS I GLOWICA SILNIKA 





nd: CZESCI ZAMIENNYCH 


SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











z=z====sx=z===zz=z=z====x=z====x==sz==s============x==z======-==r=rzmerz=====v=rssu=s======s=szs=========s===ssx===========szzmz=;=xz=s=s======m=i ТЕ т-7 << #5 Z AE ZEE 
Imiana | Wprowadzona | Dotyczy 1 | | Tabl. 10101 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |—-—————— 
Modification | Introduit | Concerne | | 
a a n =================s ==============s=suzcx==z===z=z=cmmse=z=z=-z==-=mmz=====z== SZZZoRZTI 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO ]tp.|Nr rysunkujSzt.| Zastosowanie |zm.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [222 | 2252222222 |2252 =z=======x=azm========|=a=|=========un=z==========================e=s 
| | 600, 650, 996 | 15] 4467939 | 1 [21 | [USZCZELKA POD GLOWICE 
| 14] 4270324 | 1 | | [USZCZELKA POD GLOWICE 600 
| 14] 5201118 | 1 | |  ]USZC2ELKA POD GLOWICE 
| 15] 5929576 | 1 |05 04 | € [KORPUS Z KORKIEM KPL. 
1 | 15] 5929987 | 1 |48 | C [KORPUS Z KORKIEM KPL. 
| 15] 7541006 | 1 |05 06 | с [KORPUS Z KORKIEM KPL. 
45 | 15| 5201324 | 1 |48 | D [KORPUS 2 KORKAMI KPL. 
3 | 15| 5201134 | 1 |05 06 | D [KORPUS Z KORKAMI KPL. 
4 | 15] 5201322 | 1 |05 04 | D [KORPUS Z KORKAMI KPL. 
5 | 16] 5201318 | 1 |01 02 | D [KORPUS Z KORKAMI KPL. 
6 | 16|200015357 | 1 |01 02 | С |KORPUS 2 KORKAMI KPL. 
7 { 17] 4002508 | 1] |  |ZASLEPKA GORNA 
| 18] 7575633 | 1 | |  |ZASLEPKA DOLNA 
| 21} 5200340 | 8] |  |SRUBA 
| 21| 4104829 | 8 | | | SRUBA 
| 22] 10839510 | 2 | |  |KOLEK 
| 23| 437963 | 2 | |  |CYLINDER GRUPY A 650 
| 24| 4379964 | 2 | | [CYLINDER GRUPY В 650 
| 25] 4379965 | 2 | |  |CYLINDER GRUPY С 650 
| 26| 4340460 | 2 | | [CYLINDER GRUPY A 600 
| 27| 4340589 | 2 | |  |CYLINDER GRUPY B 600 
| 28| 4340590 | 2 | | [CYLINDER GRUPY C 600 
| 29] 986952 | 2 | | [KOLEK 
| 29] 4405284 | 2 | | [KOLEK 
| зо] 12430230 | 2 | |  |SRUBA 
| 31| 7693098 | 4 | | {KOREK USZCZELNIAJACY 
=zz============z===s========nm======================================z==============suz===========s=s=s=== 











KORPUS I GLOWICA SILNIKA 
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| 92.12 


nd CZESCI ZAMIENNYCH ( ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








zg========s==================s==s=========m=================z======================s==========m============z===z========z=============m=========================================== 
Zmiana | Wprowadzona | potyczy | | | Tabl. 10101 
Change | introduced | Concern | | 92.72 |----------------- <a 
Modification | Introduit | Сопсегпе | | | kod 5 
шшшпсппппапшшоц | =====z===========|s=====s============================================= | sg============z=s==============usz=s======s==c==x====z=z====s========z============s=mnmugruz-s=====x= 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ===|===s======|====|=z====az===========a|===|=======awaz====sz====anumaunas========amas 
| | 600, 650, 996 | 31| 10269450 | 4 | | КОВЕК USZCZELNIAJACY 





| 32| 14496621 | 2 | 
| 33| 5890943 | 1 |27 68 
|34 4467939 | 1 |27 68 
l | 
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[GLOWICA KPL 650 (996) 
[USZCZELKA 650 (996) 
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| | 1 l |! 
| | | | | | 
| | | |] l І 
| |! | | | | 
| | | |! | І 
| | | |! l І 
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| 10101 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 




















——nmnz—azz-c-l2mmzlLzlmxEZILIIZETLTILZLILIOLLLLIOESTLIIZLILILIT-ZEIZEILIOTLISZILLITZLIOZELLIIIIINZZEZTITTTCLERIZEELIIITILIITIEZSILTLLZIIZEZLIIICIIOLGEELEESBIIILLIÉSSenTNEOIILITULOEEXILLÉIILITLIIU:mLImEEIzIem 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy ] | | Tabt. 10102 
Change ] Introduced | Concern | | 91.03 |--———--—---— - 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 6 
=s============== | z================ І шшшецагаццаввававенняшсасавиаветакцатввцвацанццаа: |шитетотажетидттастссатииаашатасетасисаииссиестиссиисссассасииаииассистиосиниияислелтетт 

| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS [777 | 2222222 Ра | тата 2222722222229 —--- | 2-- | aa22 22-2. ЕЕЕ 
| | | 1] 10839610 | 2 | | IKoLEK 

| г] 10516870 | 2 | |  |PODKLADKA 

| 2| 10516874 | 2 | |  |PODKLADKA 

| 3| 11234711 | 2] |  |SRUBA 

| 4| 10903011 | 41 |  |SRUBA 

| 5| 11197771 | 9 | |  |PODKLADKA 

| 5] 11197774 | 9 | |  |PODKLADKA 

| 6| 40000170 | 1 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJĄCY 

| 7| 4360449 | 1] | [POKRYWA ROZRZADU 

| 8| 7693099 | 1 | | [KOREK USZCZELNIAJĄCY 

| 8| 10269550 | 1 | | [KOREK USZCZELNIAJĄCY 

| 9| 988265 | 2] |  |SRUBA 

| 10] 15896211 | 9 | | [НАКВЕТКА 

| 11] 10903211 | 3 | | [SRUBA 

| 12| 986965 | 1 | | [USZCZELKA 

[13] 986955 | 1 | | [USZCZELKA 

| 14| 4306766 | 1| | [MISKA OLEJOWA 

| 15| 13824321 | 2 | |  |SRUBA 

| 15] 13824324 | 2 | | ISRUBA 

| 16] 11197471 | 14 | | |РООКЬАОКА 

| 16] 11197473 | 14 | | IPODKLADKA 

| 17] 10902221 | 14 | |  |SRUBA 

| 18] 14324411 | 1 | | [KOREK SPUSTOWY OLEJU 

| 18] 14325301 | 1] | [KOREK SPUSTOWY OLEJU 

| 20| 16043921 | 4 | |  [SRUBA 

| го] 16042721 | 4 | | ISRUBA 

== ======s==s== ———————À 
| 10102 І 
MISKA OLEJOWA I POKRYWA ROZRZADU |--------- 0 


| 91.03 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





====g=z============r==z=======mz=z=z=======================s=s============s========z==s===============================z===r===========z====u===s======s=u==========zm========asm=r=xz=ss=== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10102 
Change | Introduced | Concern | | 91.03 | -------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 6 
=======mwz=====#== | ==z=============== | EEUGTEUCUHECIUKNNGNENEEGGRNGANCKNEMEMGEMMMMMMEEMI MM MM MEM | ZOB ZZ A O A <<< ----< I е іі ііі 257 <<-<< <<< ста < саш< << сскав: 
| | М52У5ТКІСН MODELI PODSTAWOWYCH [Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2м.] Nazwa cześci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS “=== 


| | 20] 16042724 | 4 | |  |SRUBA 


| 20| 16043926 | 4] | SRUBA 
| 21} 11198071 | 4 | | PODKLADKA 
| 21| 11198074 | 4 | | PODKŁADKA 
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MISKA OLEJOWA I POKRYWA ROZRZADU 








T" <ZESCI ZAMIENNYCH ( ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





























=mzmz=====maz=========s======sz==s=s=====================ursz===========s=====s========================s======r-x=====m=ma======z=z====zmurzx==rx====xzzme==z========sm=m=azm==z==================mma 
Zmiana | Wprowadzona „| dotyczy | | | Tabl. 10103 
Change | Introduced | Concern | | 91.09 |----------- ------ 
Modification | Introduit | Concerne ] І | коа 7 
z==============m | z====x=z============ | ===aw==s===s=i Iocccame gage UEENSUIEmO HET USE | z=z===xz==========z===============x=z===============z=z======m===s===s=====r;==s===mgsu=========s=s=s= 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm.| Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |#===|========== ====|=====z==uz===========|=a=m w===========wn=========mawa=========a=aan 
| | | 1] 4034044 | 1] |  |ZASLEPKA 
| г] 10158901 | 2 | | IZASLEPKA 
| 3| 7663849 | 1 | | [KOLEK 
| 4| 12606970 | 2] |  |PODKLADKA 
| 5] 13303711 | 2] І  |SRUBA 
| 5] 14442121 | 2] |  |SRUBA 
| 6] 16043530 | 10 | |  |SRUBA 
| 71 10516670 | 10 | |  |PODKLADKA 
| 8] 4092689 | 1] | |[TULEJKA 
| 8] 7665851 | 1] |  |TULEJKA 
| 9| 40000160 | 1| |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| 10] 14348770 | 6] |  [SRUBA 
| 11] 7663860 | 1| |  |PODKLADKA 
| 12] 5990785 | 1] | [KOLO ZAMACHOWE KPL. 
| 12] 7692223 | 1 | |  |KOLO ZAMACHOWE KPL. 
| 12] 5200663 | 1 |21 27 68 | [KOLO ZAMACHOWE KPL. 
| 12] 5890944 | 1 |21 27 68 | [KOLO ZAMACHOWE KPL. 
| 13] 7664141 | 1] | [WIENIEC ZEBATY ROZRUSZNIKA 
| 14] 7663858 | 1 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJĄCY 
| 15] 4092687 | 1 | | [НАС KORBOWY KPL. 
| 15] 7540414 | 1 | | [WAL KORBOWY KPL. 
| 16] 5200214 | 1| | [OBUDOWA LOZYSKA GL 0.0 
| 16] 4271966 | 1 | |  |OBUDOWA LOZYSKA GL 0.0 
| 17] 4271967 | 1 | | [OBUDOWA LOZYSKA GL. 0.2 
| 17] 5200215 | 1] | [OBUDOWA LOZYSKA GL. 0.2 
| 18] 5200216 | 1] | [OBUDOWA LOZYSKA GL. 0.4 
==z=========z=r====z=======z=s========m=========g= =: тшшшшшшшщшщшшщшщшщщштщщшщ: =========== = =Zz==z==zs==z==xr=z==s=s===s====s==x===========sx=x=s=========s=====s=s=============x==mz 
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sg==sz==z======================s=z==================x==z========================================s============s==========s==============s================s===s=====z============x=u=m=zuur 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy 1 | | Tabi. 10103 
Change | Introduced | Concern | | 91.09 | 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 7 
==sz====s===z===== | m=======z=z====s===== l ==xz============================-=====s======s========== І --- mz========<========-=======x==================================================: 
| | "SZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH [Lp.|Nr rysunku[Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS || 2o | 30 |===========am==um==u = 
| | | 18] 4271968 | 1 | | [OBUDOWA LOZYSKA GL. 0.4 
4271969 | 1 | |  |OBUDOWA LOZYSKA GL. 0.6 
5200217 | 1 | | [OBUDOWA LOZYSKA GL. 0.6 
4271970 | 1] | [OBUDOWA LOZYSKA GL. 0.8 
5200218 | 1] | [OBUDOWA LOZYSKA GL. 0.8 
427971 | 1] | [OBUDOWA LOZYSKA GL. 1.0 
5200219 | 1] | [OBUDOWA LOZYSKA GL. 1.0 
4360554 | 1 | | [OBUDOWA LOZYSKA KPL. 0.0 
4360555 | 1 | | [OBUDOWA LOZYSKA KPL. 0.2 
4360556 | 1 | | [OBUDOWA LOZYSKA KPL. 0.4 
4360557 | 1| | [OBUDOWA LOZYSKA KPL. 0.6 
4360558 | 1 | | [OBUDOWA LOZYSKA KPL. 0.8 
4360559 | 1 | | [OBUDOWA LOZYSKA KPL. 1.0 
| І | | 
фа l І 
I | | | 
| | | d 
| 1 | І 
| | l | 
| | | І 
| | | І 
| | | | 
| | і | 
| I | І 
| 4 | | 
| 1 | ! 
=g==sz=======z=sz====================m======xs=====================m==z=zz=======z=================s==x============z=zuzsz=========z=====s===x===uzuuxz=====s=z====u=s=====szz===z=z=ss=======s=ss 
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Mu 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 10105 
Change | Introduced | Concern | | 92.06 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 8 
==sz============ | =============s==s== ] ЕЕЕ | ешитикиетитекспашенииоетасаасеистиетииццижикемативиианишиатиссишишиасскоссввининистеккиат 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO [Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie (Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|==== |z===wz=====z==z======|=== z=========zuna=wu=======s==nn==a========== 
| |_600, 650 | 1] 7547983 | 2] |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 40.0 (650) 


NN F 





1] 4357365 | 2| 
1] 46575249 | 2 | 


[PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 40.0 (650) 
|PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 0,0 





І | 

| | 

| 1] 5965414 | 2] |  [PIERSCIEN USZCZELNIAJACY +0.0 (650) 

| 2| 7547988 | 2] |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY 40.0 (650) 

| 21 46575250 | 2] |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY 0,0 

| г] 4377246 | 2] |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY +0.0 (650) 

| 2] 5965419 | 2 | |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY +0.0 (650) 

| з] 46575251 | 2] |  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA 0,0 

| з] 4377241 | 2] |  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA +0.0 (650) 
| 3] 5965424 | 2 | |  |PIERSCIEN 2GAR. ZE SZCZELINA +0.0 (650) 
| 3| 7547993 | 2| |  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA *0.0 (650) 
| 4| 7547985 | 2] |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 40.2 (650) 

| 4| 46575287 | 2] |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY +0,2 

| 4| 4357367 | 2| |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY +0.2 (650) 

| 4| 5965416 | 2 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 40.2 (650) 

| 5] 46575291 | 2 | |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY 40,2 

| 5] 4377248 | г | |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY 40.2 (650) 

| 5] 5%5421 | 2| |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY 40.2 (650) 

| 54 7547990 | 2] |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY 40.2 (650) 

| 6| 46575295 | 2| |  [|PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA +0,2 

| 6] 4377243| 2] |  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA +0.2 (650) 
| 6| 5965426 | 2 | |  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA +0.2 (650) 
| 6] 7547995 | 2] |  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA +0.2 (650) 
| 7| 46575288 | 2 | |  |[PIERSCIEN USZCZELNIAJĄCY +0,4 

І l 


7| 4357368 | 2 |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJĄCY +0.4 (650) 


zgz===sz=====z==z=========z=====z=====s=z=s=============r=x==s==========s==================: -ттт- <<< тт <<< <<< - 7 # тт <<; тт; <<< <-<3т<- 2 < 72 << <<< <<: т<-<- << <-<- <<; - <<< << -3- 1 << -<-<--4 
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MMM—————————Ó ——— € 
Zmiana || Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10105 
Change | Introduced | Concern | | -92.06 [а 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 8 
===s===========s | =================|==============================z===z===s==s====s======== | m============s====s==================================z=========x=z===wms=================== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |#===|==========|====|===============s=====|===|===========================ssa=========s=: 
| 600, 650 7| 5965417 | 2] | IPIERSCIEN USZCZELNIAJACY +0.4 (650) 
7| 7547986 | 2 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY +0.4 (650) 
8| 7547991 | 2] |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY 40.4 (650) 
8| 5965422 | 2] |  |PIERSCIEN ZGAR. 40.4 (650) 
8| 46575292 | 2] |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY 40,4 
8| 4377249 | 2] |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY +0.4 (650) 
9| 7547996 | 2 | |  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SCZELINA +0.4 (650) 
9| 5965427 | 2 | |  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA 40.4 (650) 
9] 46575296 | 2 | |  |[PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA +0,4 
9| 4377244 | 2| | |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA 40.4 (650) 
10| 7547987 | 2 | |  |PIERSCIEM USZCZELNIAJĄCY +0.6 (650) 
10| 46575289 | 2 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJĄCY +0,6 
10| 4357369 | 2 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY +0.6 (650) 
10| 5965418 | 2| |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 40.6 (650) 
11] 4377250 | 2] |  |PIERSCIEN ZGAR. +0.6 (650) 
11| 5965423 | 2 | | IPIERSCIEN ZGAR. +0.6 (650) 
11] 7547992 | 2 | |  |PIERSCIEN ZGAR. 40.6 (650) 
11] 46575293 | 2 | |  |PIERSCIEN ZGARNIAJACY 40,6 
12| 7547997 | 2 | | |PIERSCIEN ZGAR. ZE SCZELINA +0.6 (650) 
12| 46575297 | 2 | |  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA +0,6 
12| 4377245 | 2 | |  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA 40.6 (650) 
12| 5965428 | 2 | |  |PIRSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA +0.6 (650) 
13] 4267799 | 2 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY +0.0 (600) 
14| 4261173 | 2 | |  |PIERSCIEN ZGAR. +0.0 (600) 
15| 4261172 | 2 | |  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA +0.0 (600) 
16| 4267801 | 2 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJĄCY 40.2 (600) 


Ilz-2z22-2z2zz-22-222-2-2-22z-22-222£222£22-22-2-22-222z-2202-22-2-2-2-2-2-2z2£2-222z£-2-2--2--2z2-22-22-2-2-2-2-2-2-z2-2-2z22:-2--2-22-22z2-22-: 
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===c=zzzzzmzazsccco""====== «<<< === "Tmmi=u mma" iza Еп; 1012 :ӊшош:ШОШ APO GO EOG ===========x=============r====zz===x===s===x==x=z======z==========z=================== 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10105 
Change | Introduced | Concern | | 92.06 |-------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 8 
=============== l же 7:77 -+<- | Е -----------5-<-----<----< <<< GG === | IIIZLZIZEZETITIEZIZITIILILILITIZIZILIIIELZZILIIIILZZLIIILILILIIIZLIZIIIImZTEEILILTLETLIIIIIIÉLIITSEZEZIIIZIZZZXIIITLI 
] |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.[Nr rysunkujSzt.| Zastosowanie | та. | Магма czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|========== ||w===|==========uwzz=======|===|=======s==========e========ama=m=z=namum== 
| ].600, 650 | 17] 4261431 | 2 | [РІЕЯЗСІЕМ ZGAR. “0.2 (600) 





| 18] 4261427 | 2 | 
| 19] 4267802 | 2 | 
І 20] 4261432 | 2 | 
| 21] 4261428 | 2 | 
| 22] 4267803 | 2 | 
| 23| 4261433 | 2 | 
| га] 4261429 | 2 | 
| 25] 4379978 | 2 | 
| 25] 4390346 | 2 | 
| 25| 7564624 | 2 | 
| 26] 7564625 | 2 | [TLOK CRUPY B 40.0 (650) 
| 26| 4379979 | 2 | |TLOK GRUPY B «0.0 (650) 


| 

|  |PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA +0.2 (600) 
| 
| 
| 
І 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
l 

| гв] 4390347 | 2 | |  |TLOK GRUPY В +0.0 (650) 

| 
| 
| 
i 
l 
і 
| 
| 
l 
| 
| 
| 


|PIERSCIEN USZCZELNIAJACY +0.4(600) 
|PIERSCIEN ZGAR. *0.4 (600) 

|PIERSCIEN ZGAR. ZE SZCZELINA +0.4 (600) 
|PIERSCIEN USZCZELNIAJĄCY +0.6 (600) 
|PIERSCIEN ZGAR. +0.6 (600) 

|PIERSCIEN ZGAR. 2E SZCZELINA +0.6 (600) 
| ТОК GRUPY A 40.0 

[TLOK GRUPY A 40.0 

|TLOK GRUPY A 650 


| гт] 4379980 | 2 | |TLOK GRUPY C 40.0 (650) 
| 27] 4390348 | 2 | |TLOK GRUPY C 40.0 (650) 
| 27| 7564626 | 2 | [TLOK GRUPY C “0.0 (650) 
| 28] 4370350 | 2 | |TLOK «0.2 (650) 

| гві 7564628 | 2 | [TLOK «0.2 (650) 

| 28] 4379982 | 2 | |TLoK 40.2 (650) 

| 29] 4379983 | 2 | [тоок 40.4 (650), 

| 29} 4390351 | 2 | |TLOK «0.4 (650) 

| 29] 7564629 | 2 | | TLOK +0.4 (650) 

| зоў 4379984 | 2 | |TLOK +0.6 (650) 

| зо] 4390352 | 2] |TLOK 40.6 (650) 

| 30] 7564630 | 2 | |TLOK «0.6 (650) 
АДД 
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41| 5200673 | 4 |76 
41| 7580519 | 4 | 


| POLPANEWKA KOEBOWODU 0.254 
| РОГРАНЕИКА KORBOWODU 0,25% 







Зарана аа ЧЫ Б OOOO OOOO ііі із OO ііі ііі OO ZE ZE A A O OOO OOOO OOO GDG ініне 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10105 
Change | introduced | Concern | | 92.06 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 8 
===============]| «<<< <<< <<<: | Kw Z a a A = KmA | =Zg=======<=====zz========r=====wxzxz=zz==zs=======x=z=======s=s=============s=s======================= 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
[ | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |== i waus |a============ma=====|=s=|=====a==============asa================== 
| | 600, 650 | 31] 4305847 | г] | (ТОК GRUPY А «0.0 (600) 
52] 4305848 | 2 | |  [TLOK GRUPY В +0.0 (600) 
33| 4305849 | 2] | ITLOK GRUPY с «0.0 (600) 
34| 4305851 | г | |  |TLOK «0.2 (600) 
35| 4305852 | 2 | |  |TLOK +0.4 (600) 
36| 4305853 | г | |  |TLOK +0.6 (600) 
37] 4269323 | 2] |  |SWORZEN TLOKOWY +0.0 
37| 5201993 | 2] | |SWORZEN TLOKOWY +0.0 
38| 4269324 | 2 | |  |SWORZEN TLOKOWY 0.2 
38| 5201994 | 2| |  |SWORZEN TLOKOWY 40.2 
39] 4034045 | 4 | | |PIERSCIEN SPREZYSTY 
39| 5200456 | 4| | |PIERSCIEN SPREZYSTY 
39| 5200437 | 4 | |  |PIERSCIEN SPREZYSTY 
40| 7580517 | 4| | |POLPANEWKA KORBOWODU 0,000 
40| 5200671 | 4 [76 І |POLPANEMKA KORBOWODU 0.000 
40| 7664195 | 4] | |POLPANEWKA KORBOWODU 0.000 
40| 7664213 | 4] |  [POLPANEWKA KORBOWODU 0.000 
40| 7664219 | 4| | [РОСРАМЕМКА KORBOWODU 0.000 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





41] 7664197 | 4 | |POLPANEWKA KORBOWODU 0.254 
41| 7664215 | 4| [POLPANEMKA KORBOWODU 0.254 
41| 7664221,| 4 | | POLPANEWKA KORBOWODU 0.254. 
42| 5200674 | 4 |76 |POLPANEWKA KORBOWODU 0.508 
42| 7580527 | 4 | |POLPANEWKA KORBOWODU 0.508 
42| 7664198 | 4 | |POLPANEWKA KORBOWODU 0.508 
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атаў араў авансы ў аўра аца аа аа ыны аа ЬЫ 
1т1апа | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10105 
Change | Introduced | Concern | | 92.06 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 8 
загтежентактетвни | EEBEEEZIZZZZISSCZZ | вавяканткаа: =================================| z=======s=sxusssssassszsssaruszssss=ss sss 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|======z====|====|==========z=====umuz=|===|=========sz=zmas==maz======s=====s==a 
| 1.600, 650 І 42| 7664216 | 4] |  |POLPANEWKA KORBOWODU 0.508 





І 42| 7664222 | 8 | 
| аз] 7580528 | 4 | 
| 43] 5200675 | 4 [76 
| 43] 7664199 | 4] 
| 45] 7664217 | 4 | 
| 43] 7664223 | 4 | 
| 44| 5200676 | 4 [76 
144 758029 | 4| 
| 44 7664200 | 4| 


| IPOLPANEWKA KORBOWODU 0.508 
|  |POLPANEWKA KORBOEODU 0,762 
|  |POLPANEWKA KORBOWODU 0.762 
|  |[POLPANEWKA KORBOWODU 0.762 
| |РОЦРАНЕМКА KORBOWODU 0.762 
|  |POLPANEUKA KORBOWODU 0.762 
| | POLPANEWKA KORBOWODU 1.016 
| |РОСРАМЕНКА KORBOWODU 1,016 
|  |POLPANEWKA KORBOWODU 1.016 
| 44| 7664218 | 4 | |  |POLPANEWKA KORBOWODU 1.016 
|44 7664224 | 4 | |  |POLPANEWKA KORBOWODU 1.016 
| 45] 7580536 | 2 | |  ITULEJKA GLOWKI KORBOWODU 
| 45| 7664178 | 2 | |  |TULEJKA GLOWKI KORBOWODU 
| 45| 7664194 | 2 | |  |TULEJKA GLOWKI KORBOWODU 
і 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 46] 7663852 | 4 | | SRUBA 

| 47| 15500820 | 4 | | NAKRETKA 

| 48] 7540058 | 2 | |KORBOWOD KPL. 

| d | |! | 

| І | І | 

І І | І | 

| |! | І | 

| | | ! | 

| І | І | 

| | | | | 

| 1 | І | 
=Zz=zzz===========s=s=======sscs=ss=s=ss=s==s=ss=s=========================================== 
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===—======================rxs=s=s=====x==—=r=mzz=z=z=z=z=========—--==========x=============================x====ss========= ========================================================= 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | і | | Tabl. 10105/1 
Change | Introduced | Concern | | 86.09 | TUR ЕАИС, 
Modification | Introduit | Concerne | | | юі 9 
=============== =Z==x=zx==============|==========s=s===================s=================x===== | zzzzzzx= <<< <<< <<< <<< << <<< тт ся, #2 тт тт <9 с << <<< <<< ят тт тссажило 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Пр. | Нг. rysunku|Szt.| Zastosowanie [2е.] Nazwa czesci 
! | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|===============z==== d 
| | 609, 650 | 1] 5880862 | 2] |  |TLOK KPL. GRUPY A “0.0 (650) 


2| 5880865 | 2 | 
3| 5880864 | 2 | 
4| 5880523 | 2 | 
5] 5880524 | 2] 


|TLOK KPL. GRUPY B +0.0 (650) 
|TLOK KPL. GRUPY C 40.0 (650) 
|TLOK KPL. GRUPY A +0.0 (600) 
[TLOK KPL. GRUPY B 40.0 (600) 








| 
| 
| 
| 
6] 5880525 | 2] |  |TLOK KPL. с 40.0 (600) 
7! 5880865 | 1 | | |KOMPLET TLOKOW +0.2 (650) 
8] 5880866 | 1 | |  |KOMPLET TLOKOW +0.4 (650) 
9| 5880867 | 1] | |KOMPLET TLOKOW +0.6 (650) 
10] 5880526 | 1] | IKOMPLET TLOKOW +0.2 (600) 
11] 5880527 | 1] | [KOMPLET TLOKOW +0.4 (600) 
12| 5880528 | 1 | | [KOMPLET TLOKOW 40.6 (600) 
| | d | | 
| | І l І 
І | | | | 
l E. | l І 
| | | | І 
| | І | | 
| | І | | 
| | І | | 
| | | D 
| Род | І 
| | І | І 
| | |! | | 
| | | 1 
| | | | | 
Е-ге ііі іе ііі ее едіге іе еее a ======x============x===========mzzzxz-==x============x=========z=====z===z=x===z====z=sz=z=z=z======x=x=========== 
| 10105/1 | 
KORBOWODY I TLOKI | 
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ЕЕ --------55-5777--- mEIZTZTXTLLILILZZIZZZXZZIZIIZTZILZIIZXIITIIIZIILILINXTZEZIITIITIIIZSSEEESEILIIÍIILIIIIIIIIEEZEZIETLIILTIIIIEEZETLBTTATLISEIILIILIZEZZLZIZLIIIICICIITLIZZIZIILZIÍIÉEILIÉILILIIÍIÉILIIÉITITIIIÉITEERSIIÍIII 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10106 
Change | Introduced | Concern | | 90.12 |------------------- 
Modification | Introduit | Сопсегпе | | | kod 10 
====s==========| ==z=z===z==z=======sxss= | пт OOOO 1217-0225 ------<- <<< ---<--- | sz===============z==========================-==========s=r=====rsc-s=ss=s====s===v==========-=== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|=========|====|=========s===========|===|========wuz==========asa==a=s====s=====ss== 
| | 996 | 1] 4055495 | 1 | |  |PIERSCIEN 
2| 4049811 | 1] |  |PIERSCIEN 
3| 4049812 | 1] |  |PIERSCIEN 
4| 10205820 | 1 | |  |WPUST CZOLENKOWY 
4| 10205870 | 1] | |wPusr CZOLENKOWY 
5| 5882994 | 1| | [ZESTAW NAPRAWCZY 
6| 4274893 | 1 | | с [кого LANCUCHOWE 
6| 7590066 | 1] | 0 |KOLO LANCUCHOWE NAPEDZ. ROZRZAD 
6| 7590067 | 1 | | © |KOLO LANCUCHOWE NAPEDZ. ROZRZAD 
7| 4383484 | 1 | | с |LANCUCH ROZRZADU 
7| 4388592 | 1] | с |LANCUCH ROZRZADU 
7| 4406489 | 1 | | с |LANCUCH ROZRZADU 
7| 7547414 | 1] | с |LANCUCH ROZRZADU 
7| 7590063 | 1 | | D |LANCUCH ROZRZADU 
7| 7597852 | 1| | D |LANCUCH ROZRZADU 
8| 4051449 | 1| | с [KOLO LANCUCHOWE 
8| 5890978 | 1 |27 68 | [KOLO LANCUCHOWE (996) 
8| 7590064 | 1] | D [кого LANCUCHOWE ROZRZADU 
8] 7590065 | 1 | | D [кого LANCUCHOWE ROZRZADU 
9] 10979421 | 4 | | [SRUBA 
10] 987048 | 4 | | IPLYTKA 
| l ! | І 
| | d | І 
| | | | |! 
| MN. | І 
і | | l| | 
= =========x==============—==================x===========m==========xmx=z==szs===========x=s=s=================x=mxammss=== 





10106 


NAPED ROZRZADU | 90.12 | 2 б) [) 








KATALOG <2Е5СІ ZAMIENNYCH ( ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








=Zz==================r============x===================x===============================x=====xr====x====s=s========x========s=x==x=r=z=x=====x==x=====================xz==============z============== 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 10107 
Change | Introduced | Concern 1 і 92.12 |——— 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 11 
===============|=============s=== | шашшыпашызсыкшшцикаиссккксикылықжиклЕг-сингпылсонын | z=z==============================e========s===zmz=mazs==s========mwazrzgr=zrz=z=s==ss====wsz=s====== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |1p.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|=========== ====|===|==================znarmmanc=========s===== 
] |_600, 650 | 1] 4338919 | 4 | |  |NAKRETKA 
| г] 4037757 | 2| |  |PODKLADKA 
| г] 7663854 | 2] |  |PODKLADKA 
| з] 11066676 | 2] |  |PIERSCIEN 
| 4| 4174484 | 4 | |  |SRUBA 
| 5| 4300194 | 4 | |  [08А2ЕК POPYCHACZA KPL. 
| 5| 5985117 | 4] |  |DRAZEK POPYCHACZA KPL. 
| 6| 987099 | 2 | |  |PIERSCIEN 
| 7] 14197070 | 8 | |  |POLSTOZEK 
| 8| 4058951 | 4 | | [MISECZKA SPREZYNY 
| 9| 4301739 | 4] |  |SPREZYNA WEWNETRZNA 
| 9| 7547242 | 4 | |  |SPREZYNA WEWNETRZNA 
І 10] 4301740 | 4 | |  |SPREZYNA ZEWNETRZNA 
| 10] 7547243 | 4 | |  |SPREZYNA ZEWNETRZNA 
| 11] 4294100 | 4 | |  |MISECZKA SPREZYNY 
| 12] 7664174 | 4] | IPROWADNICA ZAWORU +0,05 
| 12] 4371545 | 4] |  |PROWADNICA ZAWORU 40.05 
| 13] 7664175 | 4 | |  |PROWADNICA ZAWORU +0,10 
| 13] 4371546 | 4 | |  [PROUADNICA ZAWORU 40.1 
| 14] 7664176 | 4 | |  |PROWADNICA ZAWORU 40,25 
| 14| 4371547 | 4| |  |PROWADNICA ZAWORU 40.25 
| 15] 4273066 | 1| | с [МАЦЕК ROZRZADU 
| 15] 5200062 | 1| | D |WALEK ROZRZADU 
| 15] 7541012 | 1 |00 | D |WALEK ROZRZADU 
| 16] 10158300 | 2 | | [KOREK 
| 17] 4273395 | 1 | |  |WALEK 
========================s==>z=mz=z=====s===s====eme=x==================xz=;========r===========================x=x============sx====s============================s====s======x==znz========== 


| 10107 


ROZRZAD || |2) Ü p 





20-650 
3146001 
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TFmEEIILTILLILIIIZIILIZILZIZZZIIILLILLIIIZZIILZXZIZTLITIIITLTLLILILILITIZLILIILIIIILILIILIIZZLZILZZLILlI-cIlILILILILCLIZIZZIZZEZZlI-ILIlILILLILILIILIL—LIZZZIILILIILIILIITILIUIZZZIIIZZIIZLIJILILILILITLIZZÉZZLZIZXZIZLILLITLILTILTTLIZLILTTZZZIZIIIILILIÉI: 
Zniana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Там. 10107 
Сһапде | Introduced | Concern | | 92.12 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 11 
= ======== | T == | Банан ананасы | £=- IIIT, ia a a aa OD KIWI 
1 |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH ИВ TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa cześci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ===|==========|===s= |ü==============e=====|===|u===waw=====ma=m=aaumananumannnaaamarmarmasm== 
| |_600, 650 | 18] 4064494 | 1 | |  |TULEJKA 
| 19| 4137985 | 4 | |  |DZWIGNIA ZAWOROWA 
| го] 16100811 | 2 | |  |NAKRETKA 
| 21] 11198070 | 2 | |  |PODKLADKA 
| 22| 10519601 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 23| 4064493 | 2 | | [WSPORNIK 
| 24| 46575506 | 8 |76 |  |PIERSCIEM USZCZELNIAJĄCY 
|24 4464013 | 8 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| га] 5200019 | 8 [76 |  [PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| 24} 5200020 | В |76 |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| 24| 5200021 | 8 |76 |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| га] 5201236 | 8 [76 |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| 24| 46575434 | 8 |76 |  [PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| 25] 4314368 | 4] |  |OSLONA POPYCHACZA ZAWOROWEGO 
| 25] 4353141 | 4 |48 |  |OSLONA POPYCHACZA ZAWOROWEGO 
| 25] 7547275 | 4 | |  |OSLONA POPYCHACZA ZAWOROWEGO 
| 25| 7547279 | 4] | |05ГОМА POPYCHACZA ZAWOROWEGO 
| 25| 7564663 | 4 |48 |  |OSLONA POPYCHACZA ZAWOROWEGO 
| 26] 4161986 | 4 | | [SZKLANKA POPYCHACZA +0.000 
| 27] 4161987 | 4 | | [SZKLANKA POPYCHACZA +0.05 
| 28] 4161988 | 4 | | [SZKLANKA POPYCHACZA +0.10 
| 29] 4374855 | 2 | | [ZAWOR WYDECHOWY 
| 30] 4379986 | г | | [ZAWOR SSACY 650 
| 51] 4294098 | 2 | | [ZAWOR SSACY 600 
| 32| 4314538 | 4 | | |OSLONA РОРҮСНАСТА ZAWOROWEGO KPL. 
| l 


32| 4553143 | 6 |48 |OSLONA POPYCHACZA ZAWOROWEGO KPL. 
Банан аа нана 
І 10107 
ROZRZAD - 
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DRZE O A ADO << ха с AE A A A OE I <<< <<< -<--- KE 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy І | | Tabl. 10107 
Change | Introduced | Concern І | 92.12 |CZ+|?|s||*£|ƏwHr l IlIdckc la ss -= 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 11 
===umx=aza=z====|=================|=================s=s====sa=zmr===z=====wz=====zx====|========== -=========z: m===x=====z=z==m==mercc======z=cm=======mamauxz=z========s=========== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH ИВ TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zn. | Nazwa сгезсі 
| |. ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [=== |==========|====|===================|===|=x=z==================mzmzaazsz==========s 
| | 600, 650 | зг] 7547280 | 4 | |  |OSLONA POPYCHACZA ZAWOROWEGO KPL. 





| зг] 7547281 | 4 | 
| зг] 7564662 | 4 |48 
І І I | 


[OSLONA РОРҮСНАСТА ZAWOROWEGO KPL. 
|OSLONA POPYCHACZA ZAWOROWEGO KPL. 


| 

І 

| 
| | | 
l | | 
| | І 
! 1 
| | І 
| | | 
| | І 
| [ | 
| l ! 
| Il | 
l l І 
| І І 
l | 1 
| Ра 
l | | 
| І | 
| | І 
| | І 
| | | 
| га 
| | І 
| | І 





======================================x=sx======s==========rx==========x====== =: ==r==========<========= 








| 10107 | 
ROZRZAD | --| j) 
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============= ====x====x============—==xs===z=zx==<===============z=============x========<=================================-===========================z======-=======x==r=z=====s=====x==-====== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | ] | Tabl. 10201 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |----------------- - 
Modification | Introduit | Concerne | | [ коа 12 
===============| ================= | =======================ss===<===z===========sgs=z==s=s===s | z=======x======z======x===============xz======s========================x==============x=========== 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS ===|========== |===|=============was==u|===|===========s=s===sa===a============saz====ss= 
| | | 1] 14575680 | 1 | | ISPINKA 
| 2] 13416408 | 4 | | [ZACISK 
| 3] 10720811 | 6] | |ВАКВЕТКА 
| 4| 7551027 | 1| | [CZUJNIK PALIVA MERA PAFAL 
| 4| 4374276 | 1] | ICZUJNIK POZIOMU PALIWA 
| 4| 4374844 | 1 | | [CZUJNIK POZIOMU PALIWA 
| 4| 5201520 | 1 |21 | [CZUJNIK POZIOMU PALIWA 
| 5] 992273 | 1] | [USZCZELKA 
| 6] 14567780 | 1 | | [OPASKA 
| 7| 4506595 | 1 | |  |PIERSCIEN 
| 8] 1264700! | 5 | | |PODKLADKA 
| 9| 10516670 | 2 | | [PODKŁADKA 
| ло] 16100811 | 3 | | ІМАКВЕТКА 
| 11] 5200258 | 1 |68 76 96 | [ZBIORNIK PALIWA 
| 11] 5201931 | 1 |68 76 96 | [ZBIORNIK PALIWA 
| 11] 4310624 | 1] | [ZBIORNIK PALIWA 
| 11] 4360628 | 1 | |  |ZBIORNIK PALIWA 
| 12] 4304218 | 1 | |  |PRZEWOD 
| 13] 10396480 | 2 | | IPIERSCIEN 
| 14] 14573980 | 2 | |  |SPINKA 
| 15] 4291509 | 1] | [PRZEWOD 
| 16; 5200278 | 1 |68 76 |  |KOREK WLEWU PALIWA 
| 16] 5946484 | 1 | | [KOREK WLEWU PALIWA 
| 16| 5202114 | 1 |21 27 |  |KOREK WLEWU PALIWA NIEZAMYKANY 
| 17] 12639701 | 1 | |  |PODKLADKA 
| 18] 10516470 | 1 | |  |PODKLADKA 
555552 HEL === A z O A W A W OOOO OG ZO TĘ ZPU AO IE ZONE O A O e i O O O O ZO BOO CO ROZ i t a EO OWO OG WZT WE 
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===========<==== ======<===============-<xss============x========x===-===========x=z============-================-x=========--r====<====z=========<x======s==<======== =========<== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10201 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 12 
тапппцпияиряяал | хентствиганатттос l ааствакетесвоцаастатешисовиаиатедициталииислисилижес | war—====x=;swusaWamxzsaVrm= а 
І |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH Пар. | Не rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|============maz==s==|===|====================s==================== 
| | 19] 15896211 | 1 | 1 |NAKRETKA 
| 20] 4240427 | 1 | |  [PIERSCIEN 
| г1] 4273459 | 1] | [RURA GUMOWA 
| 22] 5201292 | 1 | | [RURA WLEWU 
| 22| 4359522 | 1] | IRURA WLEWU 
| 23| 13424078 | 2| |  |PIERSCIEN 
| га] 4238679 | 1] | |SPINKA 
| 25| 13425070 | 2 | |  |PIERSCIEN 
| 26] 4353743 | 1 | | |RuRA 
| 26] 7622148 | 1| |  |RURA 
| 27] 13425470 | 1 | |  |PIERSCIEN 
| 27| 13425370 | 1 | |  |PIERSCIEN 
| 28] 4273165 | 1 | |  |PRZEWOD 
| 29] 5200272 | 1 | | IPODKLADKA 
і 30| 12608571 | 1] |  |PODKLADKA 
| 31|200014954 | 1 | |  |PLYWAK 
| за] 46575004 | 1 | |  |PRZEWOD ZASILANIA PALIWEM 
| 33| 46575005 | 1] | (FILTR PALIWA 
| 34} 10175990 | 2 | |  |PIERSCIEN 
| 35| 46575005 | 1 | |  |PRZEWOD ZASILANIA PALIWEM 
І | 
| | 
i | 
І | 
| | 
| | 








| l 
| І l 
| | l 
| | І 
i І і 
i | i 
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======. =========: =================x===sxs============================r=x===mzz=xzz==========sss==s===============x= 


Ep 2 




















Да 
KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ( ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 
=======s=<=============; С 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | І | Tabt. 10202 
Сһапде | Introduced | Сопсегп | | 92.12 |-------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 13 
===============|=====s===========|=========s==========================s===============|=========s============ss======ss==================s==s=s=============s======sus==s===s======s===: 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | zn. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|======szs=|==z=|uz=========unamaz=x== | сан | autant norma: 
| ] | 1! 10168590 | г |48 | [ZACISK 
| 1] 10175990 | 2 | | [ZACISK 
| г] 987178 | 1] |  |PRZEWOD 
| 2| 4166991 | 1 [48 | |PRZEWOD 
| з] 4054763 | 1] | [UCHWYT 
| 4| 996623 | 1] |  |LACZNIK 
| 5| 7547642 | 1] | [POMPA PALIWA 
| 5| 46575433 | 1 | | [POMPA PALIWA 
| 5| 46575448 | 1 | | [POMPA PALIWA 
| 6| 16100811 | 2 | Í[ [NAKRETKA 
| 7[ 11198070 | г | |  |PODKLADKA 
| 8| 13545521 | 2 | | |sRUBA 
| 9| 4143730 | г | | [USZCZELKA 
| 9] 7755741 | 2 | |  |USZCZEŁKA 0,3 
] 10] 4297157 | 1] | € |IZOLACJA POMPY PALIWA 
| 10] 7541254 | 1 | | D [IZOLACJA POMPY PALIWA 
111] 7755740 | 1 | | [USZCZELKA 0,7 
| 11] 4081258 | 1 | | [USZCZELKA 0.7 
І 12] 7755739 | 1 | | [USZCZELKA 1,2 
| 15] 4296040 | 1| | |РОРУСНАСТ 
[14] 987088 | 1 | | € |TULEJKA 
| І | І | d 
| І | І | | 
| | | | | | 
10 | |! | | | | 
l | | І | і 
=z=z===============wgzx=======s=====s====xxx==z=z=z=ss==========x=s=s<=x==z=z====z===x=======sx=s======z=z=z====x==============mxz=s=x=mmzz==sz=====s======s===xnzzmzzxz==x=====s=x=z=========zz=======x=====sx=s=====m= 
ca Y NN 10202 | 
чии POMPA PALIWA І PRZEWODY ---------| ЦУ б) 
SP | | 92.12 | ша, 
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ЖЕ тош ШШШ ШОШ ОШО ООШ ШОШ ОШ ШЕШ ШШ ШОШ <<< <-<-------7дт-ж0 #1 -1 пиеси аи ОШО ШОШ О 21 EEE Z OE EW << шшш ш шш :шщтщшщш шщ шш щшшщшщщщщшщщщшшщшщҥщшщшщшщшщщшшщщшшщшщщщщщщшщщшщшщ-щшщшщшщщшщщщшщшщшщптщшшт=ттщшъчщщшщщшщшщщшщщшщшщщщшщшщщшшъ=шщшштч=тч 


Zmiana | Wprowadzona Dotyczy ] 
Change | Introduced Concern і 
Modification | introduit Concerne і 


WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH 
ALL FUNDAMENTAL MODELS 


=============== | ------- == | сасшшшсшасшшшшашшшшшашшшашшшшашшшашшшашашшшаша 





| Tabl. 10202/1 


| 91.03 |-------- 


| 


| kod 14 


Lp. |Nr rysunku|Szt. | 


| === | ========== | zzz і кш=тшххшшшшшщ=шщшц=шшш | zzz | шшишшшшшшшшшшшшш:ш EE TE W ZE PG GDP TB GT ON ZZ Z 


[2п.] 


Nazwa czesci 


| 41] 9920704 | 1] | |FILTR Z USZCZELKA 
2| 5200270 | 1 | | |PRZEPONA KPL. DO POMPY TYPU 2156.3 
| г] 5200126 | 1 | | |PRZEPONA KPL. DO POMPY O NR 7547642 
| 2| 9925976 | 1] | |PRZEPONA KPL. DO РОМРУ TYPU 2156.3 
| 2| 5200269 | 1 | |  |PRZEPOMA KPL. DO POMPY O NR 7547642 
| 312000135566 | 1 | | [GLOWICA KPL 
| “190001520 | 11 | | SPREZYNA PRZEPONY 
| od | І | І 
і | І | | 
i І | W | |! 
l | SE M 
| | | | | | 
| | | І і. 
| d и: Ж 
Dd | | І І 
| | I І | ! 
I I | | E 
| І I І | І 
| І | І | І 
| І І І | | 
| І І | | |! 
| І I | | | 
| І | І | | 
| | І | | | 
І | | І | | 
| І | | | | 
| | 10202/1 | 
| POMPA PALIWA pa | 2 Ü [0 
| 91.03 | 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








IÍIZEEZIZIIIIIZIILILIZZILILILILIILITIZIZIIILIZIZILIZILZZLILIILZLIZZIIZZIZZIZLILIILIZIZLÉLILILZIZATIILIIINZZLLIIIILILLIICILIIILIIUINEZZILIIZIILILILTZZIZIZLILZTI"HNEEZZZILILIZZIZZCIIIZIZZIZZIC-ZXTLTTZZLIZILIZZZZILTLIIILTLTLILTLLZLILILIITZIZIILIIISLLIITEAILILII-- 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | ! | Tabl. 10204 
Change | Introduced | Concern ] | 92.72 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | І | код 15 
-<-<<--;5 <<< << | Б асаў ўс Ў | =Z=z===x=========<===================================== | Бара чачы аа нанава ныў БЗВ 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie 12а. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [=== [| ======2== | i EE 
! 1.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 1] 4396613 | 1 |00 |  |TLUMIK SSANIA 
| 1] 5200955 | 1 | |  (TLUMIK SSANIA 
| г] 4273079 | 2 | |  |ZLACZKA 
| з] 4273073 | 1 |00 | [POKRYWA FILTRU 
| 3| 5200956 | 1] | [POKRYWA FILTRU 
| 4| 4311617 | 1] | [WKLAD FILTRU 
| 4| 4363011 | 1 | | [WKLAD FILTRU 
| 4| 5890955 | 1 |27 68 | [WKLAD FILTRU 
| 4| 7547283 | 1] | (WKLAD FILTRU 
| 5] 4064928 | 3 | |  |SPREZYNA 
| 6] 12574211 | 2] | |МАКВЕТКА 
| 7] 12639701 | 2 | |  |PODKLADKA 
| 7] 12639778 | 2| |  |PODKLADKA 
| 8| 10981321 | 1] | |SRUBA 
| 9] 10903821 | 1 | |  |SRUBA 
І 10] 10516479 | 2 | | |PODKLADKA 
| 11] 10519401 | 2 | |  |[PODKLADKA 
| 12] 4296085 | 1] | [KOLANKO 
| 13| 4296087 | 1 | |  |USZCZELKA 
| 14| 4296086 | 1 | | [RURA FILTRU (600) 
| 15] 987085 | 1] | [USZCZELKA 
| 16] 4273070 | 1] |  |PODKLADKA 
і 17] 987082 | 1| | {USZCZELKA 
| 18] 10981621 | 1 | |  |SRUBA 
| 19| 10903421 | 1 | |  |SRUBA 
| 20] 5990325 | 1 |05 06 21 76 96 |  [GAZNIK 281MB10/250 











| 10204 | 
GAZNIK I FILTR POWIETRZA |- -| < p 


| 92.12 | 
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KATALOG С2Е5СІ ZAMIENNYCH 

SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











==z===========z===zz=r====================xr=====sx==============z=z====s=s======s=========x=x=========================x=;s==========s======x=sx==x==s===s============x=s=s===s===s==================: 
zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10204 
Change | Introduced | Concern | 192.72 |————— 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 15 
=============== [ жишшшшшшшышшшшшшх | =====s=====muzsuzxz===sss === i ZZZZUHNESEIIIZEGSIITZIZZCIIIENENZEZEEEERSTILIIIZEIIIIIITIZZZIOZENELIIZENELZIIJSISZSICEGINEEEIII S 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |р. |М" rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zn. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ]===|========== |a===|=============muam==== |===|====s===== =================s======== 
| |_01, 02, 05, 04, 05, 06, 07, 08 | 20] 7542183 | 1 |00 03 04 05 06 |  |GAZNIK 281МВ12/250 
І 20] 5201926 | 1 |05 06 07 08 | С |GAZNIK 2851А1 
| го] 46575007 | 1 |05 06 07 08 | D [GAZNIK 2881А1/250 
| го] 5201973 | 1 |05 05 07 08 76 |  |GAZNIK 28S1A5 
| гл] 5201975 | 1 |01 02 |  |GAZNIK 28$1А3 
| гг] 5201972 | 1 {27 68 ] € [GAZNIK 28s142 
| 22| 5890956 | 1 |27 68 | D |GAZNIK 2851А2/250 
{ 23| 5201652 | 1 |21 | [POKRYWA FILTRU KPL. 
| 24] 4349595 | 1 |21 | [USZCZELKA 
| га] 5201915 | 1 |21 | [USZCZELKA 
| | | |! l І 
і І | І | | 
| | | І | | 
І І | | { | 
| І | | | | 
ва | І | І 
| d | | | 
| | | | | |! 
l І l І | І 
| І | | | | 
i |! | | | | 
= | d | І | | 
| | | І | | 
| | b d | І 
| І | І | |! 
| ! | І | | 
=======z==x==========x==s===========z=z============x=====r=z=====mzr==========r====z=====xx=x==================mz==============x==========msxmz====s===x=s==s======mxsuz-======x===rr;=sz====s=====s==== 
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GAZNIK I FILTR POWIETRZA |-- --| I 
| 92.12 | DEO 








KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE bE PIECES DE RECHANGE 
































z=z=======sxz==========================x=wz===x=zzz====-=sx======sx=s==s==x=z====x=======r====-=mmauzgr=====x=====r=m==m========z=======z=========mmzzmz==m=smr===cs==m=m=mamecss===sx===mz:sr=m=========:=== 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 10204/1 
Change | Introduced | Concern | | 88.03 |-------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 26 
==========z=s=== | suzzzszzzzzzzzec= | SIZSSSCISESNESENENEDUISSSSIZEZSESCSSENSSLIIICOSUERSSLEEE | кастетежисиаиинктиинестетикииииисисисиаасисиакииситисиинивиксожкатт === 
| | KIERUNKU SPRZEDAZY Пор. | Мг. rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| |_SALE MARKETS |===|==========|====|=====s==============|===|=—=======ras======s=========s=======s=== 
| |_48 | 1] 4396613 | 1] |  |TLUMIK SSANIA 
| 2] 5200265 | 1] |  |WKLAD FILTRU 
| 3| 4461511 | 1] | |LACZNIK GORNY 
| 4| 4461513 | 1] І [LACZNIK DOLNY 
| 5| 4361619 | 1] | [POKRYWA FILTRU 
1 | 6| 4349595 | 1) ] [USZCZELKA 
| 7| 4454346 | 1] | |KORPUS FILTRU KPL 
( Ü | 8| 158%211 | 1] | | NAKRETKA 
| 9| 10291090 | 1| | [ZACISK 
| 10] 4357860 | 1] ] [PRZEWOD 
| 11] 4353151 | 1] | | KORPUS 
| 12] 10901921 | 1 | | | SRUBA 
| 15] 10903421 | 2 | | [SRUBA 
| 14] 12643701 | 6 | | | PODKLADKA 
| 15] 11194674 | 4 | | | PODKLADKA 
17 | 16| 15896211 | 2 | І | МАКВЕТКА 
| 17] 11197771 | 1 | | | PODKLADKA 
11 | І | І II 
zj II І І І І 
F | | І | І 
10 | І | | I І 
і І | І | | 
[ | l | I d 
| | | | | І 
| І NES | |! 
l І | ! | І 
====== --<-<Е:-----<<<3<----<--<----- =====zxs=========s==s==s===========sss=sss=xz==z=z===x=========s=======z=====x===============x=================== 
10204/1 | 
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GAZNIK І FILTR POWIETRZA 





KATALOG С2Е5СІ ZAMIENNYCH ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





















GA—LILLLLLLLZLILIIÉIIIIILILLILTLCAVXLZLILTILIILZIVLITILILTLZLILZILIIZLIIZIZZZEZZIZZZIZZILIILI-LI ===========================================r=========s========================================x==z==s==s== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10207 
Change | Introduced | Concern | | 92.06 |-———————-— 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 16 
вкаташилитоктси | шииопасиикаиииаена | сезиеницииитасасашиашосталикалатаниисизашесаесназа | Z==z=zz========= sas saus usss 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Пор. | Нг. rysunku|Szt.| Zastosowanie [zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [===|====шшшшшш|шзшш|шшишшшшшшшшшшшшшшшшш|шшш|шшшциштшяшешшшышшшшшшшшшыззшшшлшлшыз=ша=: 
| |_600, 650, 996 | 1] 991490 | 1] | [KOREK 
і 2| 9915235 | 1| | ELEMENT FILTRUJACY KPL. 
| 3| 9908307 | 1| | [DYSZA ROZRUCHOWA 
| 4] 9932478 | 1 | | [DYSZA PALIWA (600) 
| М 9905094 | 1] |  |DYSZA PALIWA (650) 
| 4] 9906761 | 1] | [DYSZA РАЛНА(996) 
| 5| 9906837 | 1] | [USZCZELKA 
| 6] 5890957 | 1] | D [ZAWOR DOPLYWU PALIWA 
| 6] 9908313 | 1] | C [ZAWOR DOPLYWU PALIWA 
| 7| 9904710] 4] | 105 
| 8| 9907780 | 1 | |  |PLYVAK KPL. 
5--А | 9| 5890960 | 2 | | D |USZCZELKA 
6 —B | 9] 9925717 | 2| | € [USZCZELKA 
я | 10] 9907861 | 1 | | [VKRET 
8-4 | 11] 9925828 | 1 | | [POKRYWA KPL. 
ю--с | 12] 9907862 | 1 | |  |MAKRETKA 
n Aves | 13] 9925720 | 1} | ISRUBA 
в ай | 14] 9911951 | 1 | |  |PODKLADKA 
| 15] 9907854 | 1 | |  |SPREZYNA 
| 16] 5890961 | 1] | 9 |05 PRZEPUSTNICY 
Repair kit | 16| 9925719 | 1] | С |05 PRZEPUSTNICY 
or de réparation | 17] 9925718 | 1] | IPRZEPUSTNICA 
| Zestau парғамауА |9 | 18| 9907848 | 2 | | Імкает 
| Zestaw nagrawczy Аза pOl | 19] 9915990 | 2 | | |uKRET 
sław naprqwezy A*6 | 20] 9914788 | 1 | |  |SPREZYNA 
| 21] 9904687 | 4 | | |ҸКАЕТ 
z=======================ss=====x======x===x==zx==>=m=mmsrss=r=======================rz=r=====z=z======z=====xz===x===========================mx=r=m=x=m=========>=z=zzzuuznuzzzsszs=s=s==s==ss=s=s==s===;>rxsx==z======= 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


жтттте тв rT ALD I DIII 555 -- 2 41--# ст сесии - вт сстттииитетиатисосетет тт пс; <<< а ---------<--------<----<<--<-<<--<--<3----<+-<<<<-<--<# <<< 
Zmiana | Vprowadzona | Dotyczy ] ] | Tabl. 10207 

Change | Introduced Concern 1 | 92.06 |-——-—-——------ 
Modification | Introduit Concerne ] ] | код 16 


аашашшыспшшшшшаша 














| WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO ]tp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa cześci 
| ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ]==|=========|========================|===|===================zu=z=zmummzxxzn========== 
| 1.600, 650, 996 | 22| 5201982 | 1] | D [POKRYWA KPL. 
| 22| 9925708 | 1] |  |POKRYWA KPL. (600) 
| 22| 9935004 | 1| | € [POKRYWA KPL. (650) 
| 23] 9935005 | 1| | [USZCZELKA POKRYWY (650) 
| 23] 9925721 | 1] | [USZCZELKA POKRYWYC600) 
| га] 9925709 | 1] | [MISECZKA 
| 25| 9932477 | 1] | [DYSZA POWIETRZA (600) 
| 25] 5200118 | 1] | [DYSZA POWIETRZA (650) 
| 25| 9908548 | 1] | [DYSZA POWIETRZA (650) 
| 26| 9907273 | 1 | |  |SPREZYNA 
| 27] 9908495 | 1 | | [RURKA EMULSYJNA (650) 
| 27| 9928407 | 1 | | [RURKA EMULSYJNA (600) 
| 27] 5200119 | 1] | [RURKA EMULSYJNA (650) 
| 28] 5200452 | 1 |00 |  |ROZPYLACZ KPL. 
| 28| 9925711 | 1 | |  [ROZPYLACZ KPL. 
| 29] 9925712 | 1 | |  |ZAWOR ROZRUCHOWY 
| 30| 9925713 | 1 | | € [DYSZA 45 (600) 
| 30| 9918754 | 1] | С [DYSZA 50 (650) 
| 30] 5890958 | 1 | | [DYSZA 50 (650,996) 
| 50] 5201984 | 1] | D |DYSZA 45 (600) 
| 31] 9918723 | 1] | € |USZCZELKA 
Repair kit | 31] 5200624 | 1 | | D [USZCZELKA 
на Деба aii | 32] 9919731 | 1 | | с [OBSADA DYSZY 
i | зг] 5890959 | 1] | D |OBSADKA DYSZY 
| 33| 9919875 | 1] | [USZCZELKA 
| 34| 9934660 | 1 | | |МКВЕТ REGULACYJNY 
| 10207 | 
ЕЛІ ТЮЙ 
92.06 | 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 




















Барана наратара рна ара арапа Зана EO O EW аў. атынкаваны I ыце 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 10207 
Change | Introduced | Concern ] | 92.6 |— ---- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 16 
ру а ра | =================|===============================x===================== | БББ 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Нор. | Нг rysunku|Szt.| Zastosowanie |1е.| Nazwa czesci 
І | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |z22| 2-223 |===================|==|================================s======== 
| |.600, 650, 996 | 35] 9925715 | 1] |  |[PODKLADKA 
| 36] 9925710 | 1] | |NAKRETKA 
| 37| 9932504 | 1 | | € [DZVIGNIA KPL. 
| 37| 46575131 | 1 | | D |DZWIGNIA KPL. 
21 | 38| 5200625 | 1 | |  |WYLACZNIK BIEGU JALOWEGO (650,996) 
22 | зәр 5202001 | 1| | D [ZESTAW NAPRAWCZY A (650,996) 
Аз sag ⁄ \ ы | 39] 9934691 | 1] | € |ZESTAW NAPRAWCZY А (600) 
2 — RE 25 | 39} 5201516 | 1] | © [ZESTAW NAPRAWCZY А (996) 
3 GEE 26 | 39] 9935006 | 1 | | С [ZESTAW NAPRAWCZY A (650) 
4 — 27 | 39| 5202005 | 1 | | D [ZESTAW NAPRAWCZY А (600) 
| 33 |40] 5201517 | 1] | с [ZESTAW NAPRAWCZY A+B (996) 
re | 40] 9934693 | 1| | € [ZESTAW NAPRAWCZY A+B (600) 
you < в |40| 9935007 | 1| | € {ZESTAW NAPRAWCZY A+B (650) 
7—8 : Š m і 40] 5202002 | 1| | 0 |ZESTAW NAPRAWCZY A+B (650,996) 
8—8 c— % | 40| 5202004 | 1 | | D [ZESTAW NAPRAWCZY A+B (600) 
—— YJ 49 AN puc | 41] 9934695 | 1| | с [ZESTAW NAPRAWCZY A+B+C (600) 
" ` “ы 41| 5201518 | 1] | С [ZESTAW NAPRAWCZY A+B+C (996) 
2--С | 41] 9935008 | 1] | € [ZESTAW NAPRAWCZY A+B+C (650) 
p “ар | | І | 
| 
| 
irkit - | 
Lot de réparation | 
| 
| 
| 


| 

l І 
| І 
l І 
| І 
| І 
І І 
| | 





==================—===x=====s=ss=ss=s============x=====================: 
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uA CZESCI ZAMIENNYCH ( ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











===================mz============================s=======sss==s===========x==x====================================================>==s============x=================================== 
2т1апа | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10210 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |— —-— н 
Modification | Introduit | Concerne ] | | Код 197 
a a | вз=шасавоавевететнетазнясеотоиоаащашааазша=са=шана: |=============================ss======s================================s========uss=s====== 
| |_KIERUNKU SPRZEDAZY |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie 12а. | Nazwa czesci 
| | SALE MARKETS |== | ========== | === |=Ü==zmuzz=z==========|===|=z=======z===u======z=zzumzu===sz===z=az======== 
! 1.21 | 1| 5201549 | 1 | |  |POCHLANIACZ PAR PALIWA 
2| 5201524 | 1| |  |WSPORNIK 
3| 5201536 | 1] |  |PRzEWOD 
4| 5201541 | 11 |  |PRZEWOD 
5| 5201535 | 1| | [TROJNIK 
5] 5201568 | 1] | ITROJNIK 
é| 5201540 | 11 | — IPRZEWOD 
7| 5201534 | 1] |  |OPOZNIACZ PRZEPUSTNICY GAZNIKA 
8| 5201529 | 1] |  |WSPORNIK KPL. 
9| 5201528 | 1] |  |NAKRETKA 
10] 5201523 | 1 | |  |PODKLADKA DYST. GAZNIKA 
М] 5201522 | 1] |  |KROCIEC SSACY 
12| 5201530 | 1| | [ZDERZAK 
13| 10902211 | 1 | | |SRUBA 
14| 15896211 | 1 | |  [MAKRETKA 
15| 10516479 | 1 | |  |PODKLADKA SPRZEZ 
16| 5201542 | 1] |  |WSPORNIK PRZEWODU 
17| 5201543 | 1] | [WSPORNIK PRZEWODU 
18| 5201538 | 1 | |  |PRZEWOD GIETKI 
19] 5201532 | 1] |  [PRZEWOD GIETKI 
20] 10396480 | 1 | |  |PRZELOTKA 
21| 12182490 | 1| | [ZACISK 
22| 5201550 | 3 | | [USZCZELKA 
23| 5201558 | 3 | | [ZATRZASK KPL 
l | | | І 
| | І | І 
рака #7 <:----7-77<-<----<---<<<------г. ============================—=========x==s====z=zz=====z=s================ 








| 10210 | 
ODPOWIETRZANIE UKLADU ZASILANIA |--------- jj 2 Ü І) 
| 88.12 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIĘCES DE RECHANGE 



























======x=z===x=======s================x================== =Z=—=<=============—==================================sx================s============; ======================x==========: 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy І | | Tabl. 10221 
Change | Introduced | Concern | | 91.09 |———- —aa 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 17 
=============== | Zzwxz============= | ==========x===== —— | z=======x=sz=z============: ==z=========z=mz=z==m=m==s====== тамака 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm.| Nazwa czesci 
! | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY dd шах] шшшпшвшишшшшхшш==кпашш=шшш=шиш==п===тшшш=т 
[ | 01, 03, 05, 07 | 1| 5201417 | 1 | | |SPREZYNA 
| 1] 4304814 | 1] |  |SPREZYNA 
| 10 5990157 | 1 | |  |sPREZYMA 
| 2| 4128546 | 1 | | с |DZWIGNIA 
| aj 5202027 | 1| | D |DZWIGNIA 
c= | 3| 4127151 | 3| | [PODKŁADKA 
25 4), | 4| 814838 | 2 | | [ZACISK 
H Ej X | 5] 4128548 | 1| | с |CIEGNO 
3 -ш ў: 5] 5202029 | 1] | D [сівою KPL. 
1 | 6| 15896411 | 1 | | — |NAKRETKA 
— УД | 7] 41240600| 2] | IPODKLADKA 
3 | 8] 4122568 | 1] | |sRUBA 
— 22 | 81200014182 | 1 | | [580ВА 
12 ЎЎ d 9| 4149155 | 1 | |  |[SWORZEN 
p | 10] 4062326 | 1| | ІКАРТИВЕК 
EA | 11] 11087876 | 1 | |  |PIERSCIEN ELAST. 
—9 | лә] 4127902 | 1| | JPANCERZ 
| 13] 4130875 | 2] | C |CIEGNO KPL. 
10] 13] 5201948 | 1 | | D |стевно KPL. 
1} 1 141 7557122 | 1 | | D [SRUBA Z OTWOREM 
| 14] 5201965 | 1 |07 | D |SRUBA Z OTWOREM 
| 15] 14048117 | 1| | D |NAKRETKA 
| 16] 7557123 | 2] | D |PODKLADKA 
| 17] 7591372 | 1 |01 03 05 | C [PEDAL PRZYSZPIESZENIA 
| 17] 5201966 | 1 |07 | D |PEDAL PRZYSPIESZENIA 
[17] 7557120 | 1] | D |PEDAL PRZYSPIESZENA 
===== === ======== ============= ===========ssx==s=s==========================================z================== 








| 10221 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





BLIUEZEIEIILIIIÉDEEeTIEIBEENSEXIIÍTIILTIZIZLIITTITZIZIZZZZZLZZIZZIZZZZIZILILILZTILIZIILIIÉIÉITZIIIZZZEEZIIJGZIIIIIIILILIÉILIÉIÉIIILILZLIZZEESETIXEESEETLETEDSIILIILEmIL———————-——————LLII—LTIAmTLTTTLBISZZEzEzETEDENZILILIIIÉZ 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy І | | Tabl. 10221 
Change | Introduced | Concern | | 91.09 |--------------- Балай 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 17 
=z==========z=== | z=z========wmx====== І жаитетиттиписитиииииииивттиташиисетиишицитетиииииес | z=========z========================x=======z===uzu============s==s========s=r=ssrsm=s======= 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO ор. [Ме rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|====================|===|===============s==s====================== 
| 1.01, 03, 05, 07 | 18] 10902121 | г |01 05 05 |  |SRUBA 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


Zmiana | Wprowadzona 
Change | Introduced 
Modification | Introduit 








======================================umaz=================zz=========================u====================z=================axza==================rum=m===z========z======== 
| Dotyczy | | | Таш. 10221/1 
| Concern ] | 91.06 |PpPƏə|ÚoÁA4 <ÇAÇ—-2x<%çÇ|[sés Ás s">s==s uw 
| Concerne | | | код 18 
| =z=z====================s=====sx=ss=s============s=======s= | Еа 
| WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |za. | Nazwą czesci 
| ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ===|=======z= || | r—À rn | час | 5——Á———— ÓÀÀ——ÓnÀÁ— 
| 05, 06 | 1] 16043211 | 1] | [SRUBA 
2| 7535271 | 1 |06 05 | [WSPORNIK STEROW. SSANIA I OGRZEM. KPL. 
2| 4277952 | 1] | |WSPORNIK STEROW.SSANIEM І ROZRUSZ. KPL. 
3| 15186101 | 1 | |  |SRUBA 
4| 4017952 | 1] | [PANCERZ 
5] 4250245 | 1] | |CIEGNO SSANIA 
6| 10115401 | 1 | | |OBEJMA 
7] 4277955 | 1| |  |SPINKA 
8| 4277953 | 1] | [SPINKA 
| | d | | 
І | | | І 
| I I l I 
| | І | І 
| | | | |! 
| | І | І 
| | | ELA 
| | d | І 
| | | | 
| | І І | 
| tl | І 
І | | | | 
l | | | | 
l | І l І 
| | І l І 
| [- 1 | І 
| | І | І 
шшшпс--ппшппшпаша =z=============x====z====z=======x=zx=======s=x=xz=====sx======xr=====s=======s===x====== 











| 10221/1 
STEROWANIE GAZNIKIEM-UKLAD ROZRUCHOWY |--- - Il |) 
| 91.06 | 


( ( ( ( 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





Е<-<--Е5<-<<<--<7--277<-5771---<----7 A ET <<< << #7 #7 <<< + < <<< <<<<<- <<< <<< << <<< <<< <<-<-<<7<<-<-<< <<<! =========: ==——==== 
zmiana | Wprowadzona | Dotyczy І | | Tabt. 10221/2 
Change | Introduced | concern | | 92.03 |-------------- ---- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 106 
кезанашпианиики | =================| ad | ZZCIEEESEZZZZXZZZZCIZZEEZZIZZZISSSZOETIZEZEZSSSESEEEZNIZZIISSSOZGSSEEEATEEEEIESUEZZZNSEZXEZXSEZ 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunkujSzt.| Zastosowanie [2а.] Nazwa cześci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS = 
| . |_02, 04, 06 | 1] 5201950 | 1| | D [PEDAL PRZYSPIESZENIA 
| 1] 4137702 | 1] | C |PEDAL PRZYSPIESZENIA 
| 2| 977352 | 2| | ITULEJKA 
| 3| 14048117 | 1] | P |NAKRETKA 
| 4| 7557123 | 2| | D |PODKLADKA 
| 5] 7557122 | 1] | D |SRUBA Z OTWOREM 
| 6| 11088076 | 1 | |  |PIERSCIEN 
| 7| 13824211 | 2 | |  |SRUBA 
| d | І | І 
| І | | І І 
| І | |! | | 
Id I | І 
id | | | І 
I| | | | | | 
| | | | і | 
| І | І | | 
l | | | | І 
| | I I | | 
| | | І | | 
| 1] | | l | 
| | | | | | 
bs | | | | | 
І | | | l | 
| | | |! | | 
| |! | | ІІ 
| І | | І І 
================================s=====x===========ss=r==z=x=s=s====s=====s====================================s==============s==================x===================r====z=z====s==========s= 
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KATALOG С2Е5СІ ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

























mTEIZLILÉIZLILIIÉLZIZIIZELILIILTITZLILIILZZLIIILILIIZILILIIZZIZIZLLIIZZZIIIZZILZLLIÉILIL-LÉZELIÉTIEZLIILILLIITILIILIIET =m==============================x=m====s=========mmz==mxz=m==-===========================x==x=s== 
Іпіапа | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10257 
Change | Introduced | Concern | | 91.06 |------------ --- 
Modification | Introduit | concerne І | І код 19 
=zz============== | тт -<-<----- | << <--хжт---<т<с---<3<<-- E -----< << << + -тт <<< 5 --<- | =============================================================-==============-=========- 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS ]===|=========|====|====================|=s==|=============s======mm=zmam==============n 
I | | 1] 12429535 | 4 | | |SRUBA 
| 2| 5936105 | 4 | | |SRUBA SP. DO KOLEKTORA NR 5936424 
| з] 5200127 | г | 1 | USZCZELKA 
| 3| 986984 | 2] | [USZCZELKA 
| 4| 10519601 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 5] 16044021 | 4 | | ISRUBA 
| 6| 4261250 | 4 | | ІМАКВЕТКА 
| 7] 5937279 | 4 | |  |NAKRETKA DO KOLEKTORA NR 5936424 
| 8j 16100811 | 4 | | |МАКВЕТКА 
| 9] 10516676 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 9| 10516679 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 10] 13543521 | 4 | |  |SRUBA 
APW | 11] 13826211 | 2 | |  |SRuBA 
Complete | 11] 13826214 | 2 | |  |SRUBA 
| 12] 4300561 | 2 | | |ОВЕЛМА GORNA 
| 15] 4300560 | г | |  |OBEJMA DOLNA 
| 14] 5201157 | 1 | | D |ТШМІК WYDECHU KPL. 
| 14] 5200965 | 1 |21 27 64 96 | |TLUMIKI WYDECHU KPL. 
| 14] 5937502 | 1 |00 48 76 87 | ITLUMIK WYDECHU KPL. 
диа ABE балар аа illy шер ZE Шақа 
; й | 16] 4268519 | г |00 |  |KOLEKTOR 
Silencer 14 or 15 apply with brackets 12+13 
Complete 21 оғ 22 exchangable with complete 4 from table 10257/1 | 17] 5936424 | 2 | | [KOLEKTOR DO SRUB NR 5956105 
Silencieux 16 ou 15 appliquer seulement avec les colliers 12+ 13 | 17] 5200980 | 2 | | [KOLEKTOR 
Ensemble 21 оу 22 interchangeable avec enseble 4 sur la planche 10257/ 1 | 18] 4301315 | г | |  |PODKLADKA 
| 19|440000010 | 1 | | [ZESTAW NAPRAWCZY 
| 20|440000011 | 1 | | [ZESTAW NAPRAWCZY 
=zz======x=z====s=s===========================sxz=z===========x=====s================x=s====m==z=m============s==z===========z===s==s====s======================================m===z============mm 
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KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











ZOZ W PE GE A I OW OOOO O OOO OOO WIO WZ ZZO ZE TOW IE ZE ZOE OP GOO OI Ea a OE WEI O OOOO O OG OI ZE ODW O O DO OOO DOO OSOWO ZE Z EZ ZW A E A O OW DE DO OO O O 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 10257 
Сһапде | Introduced | Сопсегп | | 91.06 |------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 19 
z===============|=======z===z=s=== | smzzmzmzuzz=z========================================== | =============================z=============u==m=z=z=s===================z=u=z==s============s= 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |2nm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|=========s= | rze |wnz=z;=======amaauma= === | aaa м 
| | | 21| 0000012 | 1 | |TLUMIK Z OBEJMAMI 


| 22|440000013 | 1 |76 
| | Ł d 


|TLUMIK Z OBEJMAMI 


Ensemble 
Complete 












Tłumik 4198 15 słosować tylko z obejmomi 12+13 
Zestaw 21lub 22 współzamienny г zestawem 4 tablicy 10257] 7 


Siłancer 14 or 15 apply with brackets 12+13 
Complete 21 ог 22 exchangable with complete 4 from table 10257/1 


Silencieux 16 ou 15 appliquer seulement avec les colliers 12« 13 
Ensemble 21 ou 22 interchangeable avec enseble 4 sur la planche 10257] ? 


| | | 
| І | 
| І | 
tl l 
| | l 
ME | 
| І | 
| І | 
| |! | 
RENE | 
| І І 
| l | 
| І | 
І І | 
| | l 
| І | 
| ! | 
| | | 
pv | 
| І | 
| І l 
| | | 
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| 10257 | 
UKLAD WYLOTOWY- ТІЛІМІК WYDECHU |---------| (U) 
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| 91.06 
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mIZZZZZLILILILZLZLIIILZLILILTLILIZZZTLITLILILILITTLIITTILIZZZLILLZLILIZATTTLIZLILILLTZZZZLILIZIZZZZLILILIIIIZILIIITTTTZZENEIBCIIIIILIIIIILTCZZELIIZIZIZIZLICIIIZÉZILZZIZIÉ гі дее ііі ііі е іі ді ііі ііі іі іі 2-2 3 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | І | Tabl. 10257/1 
Change | Introduced | Concern ] | 92.06 |----------------- -- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 191 
шиишисссиихисит | EZIZZZZZZIZZELITIIH | ERIZZIZTIZILIZZITTLIIEEEILILIZIZZITITLIZTTTIIZEEZIZISSTEETIIIIT | БЕРЕЕРИН 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|===z================|u==|============z==zmz=======—=======azzz==a=a=s 
| | | 1] 5200380 | 2 |27 64 68 76 |  |OBEJMA GORNA TLUMIKA 
| г] 5200517 | 2 |27 64 68 76 |  |OBEJMA DOLNA TLUMIKA 
| з] 5201506 | 1 [76 | C |TLUMIK WYDECHU KPL 
| 3| 5201166 | 1 |76 | D |TLUMIK VYDECHU KPL. 
| з] 46575305 | 1| | D |TLUMIK WYDECHU KPL. 
коў! 3| 5951397 | 1 |27 64 68 76 | [TŁUMIK KPL 
| 3| 5201841 | 1 [76 | 9 |TLUMIK WYDECHU KPL. 
| 41440000014 | 1 |27 64 68 76 |  |TLUMIK Z OBEJMAMI 
ы дый D | | | | 
' | | | |! | І 
І | | І | |! 
| | | | | І 
3 | І | І | d 
Ensembie | | | | | | 
Complete | | | | | | 
[Zestaw 4142.3. |4 | | | | І | | 
| | | ! | | 
| | | | | | 
| | kod | | 
Tłumik 3 stosować tylko z obejmami 1*2 | І | І | | 
Zestaw 4 мзраітатіеплу z zestawem 2) lub 22 tablicy 10257 | | | | | | 
Silencer 3 apply with brackets 1*2 only 1 | | | | | 
Complete 4 exchangable with complete 21 ог 22 from fable 10257 
Silencieux 3 appliquer seulement avec les colliers 1*2 | | | | | | 
Ensmble 4 interchangeable avec ensemble 21 ou 22 sur la planche 10257 | | | | | 
l І | І | І 
m==================================z=========s==s======================================================================z=============== 





| 10257/1 | 
UKLAD WYLOTOWY TLUMIK WYDECHU |---------! p 
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KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








Zmiana | wprowadzona | | | Tabl. 10301 
Change | Introduced 1 | 92.12 |------------------- 
Modification | Introduit | | | kod 20 
z============s= І sz================| ================ss=rss======s=s===s==s=s================= | OOO O O W O OO O OOO OOO O O WO O O OO O OT PO OOOO O O O OOO O O O A W O O O O POWOD OOOO OO GORZE 
І | WSZYSKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | 2m. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|===================|===|=======================================s== 
! 4| 13420776 | 1 | |  |PIERSCIEN 
2| 987046 | 1] | [ZAWOR 
3| 4127852 | 1 | |  |SPREZYNA 
4| 4273397 | 1 | | [POKRYWA KPŁ. 
5| 4299377 | 1] | |TULEJA 
6| 10839510 | 1] | |KOLEK 
8| 4360445 | 1 | | [КОРО PASOWE 
9| 98714 | 1] |  |ODRZUTNIK OLEJU 
9| 13415400 | 1] |  l|ODRZUTNIK OLEJU 
10] 987112 | 1] |  |PIERSCIEN 
11| 4017013 | 1] |  [PLYTKA 
12| 987109 | 1 | |  |SRUBA 
13| 4072798 | 1 | | | POKRYWA 
14] 10519401 | 6 | |  |PODKLADKA 
15] 10902521 | 6 | |  ]SRUBA 
16] 11197773 | 6 | |  |PODKLADKA 
17|200016262 | 1 | |  |KOMPLET KOL PONPY 
18] 13824421 | 4 | |  [SRUBA 
19| 996354 | 1 | | |PODKLADKA 
20| 996355 | 1] | [USZCZELKA 
| 21] 4121498 | 1] |  |PRZEWOD 
| 21] 4358163 | 1 |48 | _— |PRZEWOD 
| 22| 7664172 | 1 | |  |TLUMIK PLOMIENI 
| 23] 4293703 | 1] | [KOREK WLEWU OLEJU 
| 23| 5200970 | 1 | |  |KOREK WLEWU OLEJU 
| 24] 4344278 | 1] | [USZCZELKA KORKA 
====================s============s====================================================================================================================s==s==========s========== 
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ZTTTZZLAIZIZIZZZZZIZZZZLITTTLIIZZITILZIZLIZZIZZEZZEIIZZEELLILIBIIIIÉIILIIITETIIIEEEZETILIIIITIIÍILILIÍIIEAe—IA-——————ILIIAmIÉLLEIIÉmILILIAEeTTLLIIÉILIIEEILIÉIImIIÍILILIIÉSEAEEeUmBEXC—eLIIÍIIIÉIIÉITLIIIÉÍIDSILIIZEWEIIIIIILIZZIIICIZZZELZIZIZZIZITZ-LII 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10301 
Change | Introduced | Concern І | 92.12 [- <——— 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 20 
рі ініні іі еміс 1 =======z========= | ==========================================s======== | <<< еі ііі іе WO ігі <<<; O AA 2:72 A I OOOO 
| | WSZYSKICH NODELI PODSTAWOWYCH (ер. |Nr rysunku|Szt. | ] 2n. | Nazwa czesci 
] | ALL FUNDAMENTAL MODELS |#===|==========|====|======s==s===s=========| =z===========mmə@==mwmz-s=====m=rx======mammr== 
| | | 24] 7664150 | 1] | [USZCZELKA KORKA 
| 25| 5996667 | 1] |  |RURKA OLEJOWA 
| 25] 7540128 | 1] | [RURKA OLEJOWA 
| 26] 5200019 | 2176 |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| гб] 5200020 | 2 [76 |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| 26] 5200021 | 2 |76 |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| 26] 5201236 | 2 |76 |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| гб] 46575434 | 2 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| 26] 46575506 | 2 [76 |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| 26] 4464013 | 2 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJĄCY 
| 27] 4314368 | 1 | |  [OSLONA PRZEWODU OLEJOWEGO 
| 27| 4353142 | 1 |48 |  |OSLONA PRZEWODU OLEJOWEGO 
29 | 27| 7547279 | 1| |  |OSLONA PRZEWODU OLEJOWEGO 
O | 27] 7564665 | 1 |48 |  |OSLONA PRZEWODU OLEJOVEGO 
| 27| 7547275 | 1] | [05.0МА PRZEWODU OLEJOWEGO 
| 28] 10296160 | 1 | | [USZCZELKA 
31132 | 29| 4473333 | 1 | | [CZUJNIK CISNIENIA OLEJU 
| 29] 7547921 | 1 | | [CZUJNIK CISNIENIA OLEJU 
| 29] 4151243 | 1 | | [CZUJNIK CISNIENIA OLEJU 
| 30] 4151245 | 1] | [KAPTUREK 
| 31] 7664164 | 1] | [USZCZELKA 
| 31] 4302172 | 1 | | [USZCZELKA 
| зг] 4338489 | 1] | [MIARKA POZIOMU OLEJU 
| 33| 15896210 | 3 | |  |NAKRETKA 
| 34} 10516470 | г | |  |PODKLADKA 
| 35] 4289534 | 1| | [SMOCZEK KPL. 
==========s==================x=sGx===z===z=z=z===rs==ss=======xz========================r=xr===============================x====m=xr=msmm=mmumm====r===x====i ==: ============r====z=====x=====x== 
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=======—========s=x=====s===sss===x===z===s=====ss=====s=x====mz===-=======s========================================================================g================x=========s=r==ss 
zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10301 
Change | Introduced | Concern І | 92.12 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | І | код 20 
=============== 1 =z===r=========== | -<-<<----<<<--27:-- 755 ZO --- #7 << тектілігі лісі | ====s===================sxs==========================x==x====================s=========s======= 
| | MSZYSKICH MODELI PODSTAWOWYCH Пор. [Ме rysunku|Szt.| zastosowanie | zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |== |========== | rm | rna |==n | mum nnn ======z====================s 
| >= ró] | 36| 4215706 | 1] | | PLYTKA 
7547280 | 11 | |OSLONA PRZEWODU OLEJOWEGO KPL. 
4353144 | 1 [48 | |OSLONA PRZEWODU OLEJOWEGO KPL. 
7547281 | 1] | JOSLONA PRZEWODU OLEJOWEGO KPL. 
4514538 | 1] | |OSLONA PRZEWODU OLEJOWEGO KPL. 
7564664 | 1 |48 1 |OSLONA PRZEWODU OLEJOWEGO KPL. 
| І І І 
| І II 
| |! І | 
| 1 | І 
| | | | 
| |! | І 
р | | І 
l| | | І 
| | І І 
| | ЖЕ 
| І | І 
I І | | 
| І | | 
| | г“ 
| | | | 
| |! | | 
| І l |! 
| | I | 
| І | | 
| | | ! 
EEETIIZIZIIIIITTIEIEXLITIIZIIZITIIZZELEIZIZZTTIIZLITIZEIIZÉLIIÉImIILAmTEM—UTLIÍIIÉLEIIÍIIÉTSTIIMSEIILII-IIIIIZILZELIZIZENLILIZIZI- 
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ZDZ GOO 73 ст OZ A 717 <<< << --т #7 #7 <<< -<-<< <<< <-<<---<5#<<- <<< A =т= <<< <<< -<<--7-<--<-+< EZ 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 10407 
Сһапде | Introduced | Сопсегп | | 92.12 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 21 
HENIZOSZEZUZERS ] рер | кпанииссанииаиситаталосиицисиивисикениниасиастииосса | uz==xxasmwsasacsaraaasur шана: 
| | MSZYSTKICH HODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO р. |М" rysunku|Szt.| Zastosowanie |а. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY || еи нкТЕНИНЕ [шака] 320r | rem | ora mma ntm: 
І | 052, 065 І 1] 10516670 | 5] |  |PODKLADKA 
2| 16043511 | 4| | [ЗАСВА 
3| 5201455 | 1] ' | D | POKRYWA 
3| 5201653 | 1 |21 | 1РОККҮМА 
3| 4304815 | 1 [00 27 64 68 96 | ТРОККҮМА 
4| 13824211 | 10 | |  |SRUBA 
5| 15896211 | 16 | | | МАКВЕТКА 
6] 4299291 | 1 | | [OBUDOWA DMUCHAWY KPL. 
61200011636 | 1 | | [OBUDOWA DMUCHAWY KPL. 
7| 4353715 | 1 | | [OBUDOWA DMUCHAWY KPL. 
8| 13824114 | 2 | |  |SRUBA TE М6%12 
9| 13824111 | 6 | | |SRUBA 
10] 4111630 | 1| | ДОВЕЗМА 
11] 13824311 | 5 | | |SRUBA 
12] 10291690 | 1 | | [ZACISK 
13| 4309038 | 1 | | | RURA 
14] 13825611 | 6 | |  |SRUBA 
15] 4293339 | 1] | [OBUDOWA 
16] 12647609 | 2 | |  |PODKLADKA 
| | dg | | 
| | |» | | 
І | І | І 
| К. | І 
| | | | ! 
| | | | | 
| | І | | 
=============== =================================s=z==z==z============s===m==========z=====z=== 
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==========: =z====x=====s:; GXLETWZTIULLILMIZZZIZILIZIZZIZWEXILLILITLITLILIZIILLZZZZUNLTTTLILILITLTLLILITLTLTLIIZZZZZIIILITIILILIILIIILIZZZZLZZIZZIZEL--LZZ———77ZZ—Z-—-ZZZZIZEXILILITTZLIZZLIIZZZZZLLEIIIILILIZIIZILII: 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Там. 10407/1 
Change ] Introduced | Concern | | 92.03 |--------- 
Modification | Introduit | Concerne | 1 ] коа 22 
s====š========== |z=a===============|===z=ur==============sazmawaamanwc=======s=====xawaa|x=============amaxacz=====ass====ssmarnzaauanz====ssa===a==xr=wwaaaassss 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS БЕ 
| | | 11 11195470 | г] | |PODKLADKA 
| г] 15896211 | 2] |  |NAKRETKA 
| 3| 13824311 | 6] | ISRUBA 
А | 31 138242117 | 6| |  |SRUBA 
3 | 4| 4048675 | 1] | [POKRYWA TERMOSTATU 
3 | 5] 16100811 | 2] Í| — |NAKRETKA 
4 | 6| 10516670 | 5 | | ІРОФКІАОКА 
> | 7] 4017035 | 2 | |  |PODKLADKA 
5 | 8] 13516610 | 5 | | — |SRUBA 
8 | 9] 4325062 | 1| |  |OSLONA uLOTU 
| 10| 13825611 | 6 | |  |SRUBA 
| 11] 10516470 | 19 | | IPODKLADKA 
| 11] 12605379 | 19 | | |РООКСАОКА 
| 12] 12658601 | 2 | | IPODKLADKA 
| 13| 4123821 | 2 | |  |SRUBA 
| 14| 4324808 | 1 | |  [OSLONA WLOTU KPL. 
| 15] 10791211 | 1 | | |NAKRETKA 
| 16] 4048674 | 1 | | [PODKLADKA 
| 17] 4048689 | 1 | | — |PODKLADKA 
| 18] 4048665 | 1] |  [CIEGNO TERMOSTATU 
| 19] 46575242 | 1] | [TERMOSTAT 
| 19| 5996634 | 1| | [TERMOSTAT KPŁ. 
DO NOT CONCERW SALES MARKET ав | 201408090 | 2 | азам 
48 | 21| 10795000 | 2 | | |ZAWLECZKA 
МЕ CONCERNE PAS LE PAYS DE VENIE 48 | 22 1111 | [SRUBA 
| 23| 4289536 | 1 | |  |PRZEPUSTNICA 
m=-===—========<XZ==—-Z2ZZZ=Z=x=x=x===x=-=--<X=<==-—-x=zx=x=z======z====--=====-==Z==========-==============rr===x====-=========--s<x=====================-=-===x=sx==============r==================== 
| | 10407/1 | 


| OSLONY UKLADU CHLODZENIA poem] | Ü p 


| | 92.03 | 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











==z====x============s========s=================x==s====s=s=s=======r======s============ ========x==gx=m=z=============x==mmgcrxzzz=========sx===x=s====x=====x===sx===s================================== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 10407/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.03 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | І | kod 22 
EZZLIZLZLÉLIZILI-ZZZ |#=============s== | =========<=======x===z===============x==zxz======r=r======= ] z=========================mK=============s=z=mmzgzzrm=z=zmmrx=x=szs=s=x=x=x==sx=z================x======s===== 
І | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku[|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |=== |==========|====|========z=========m |u==|=========zmu====s====amasn================= 
PN |24 4477396 | 1] | | NAKRETKA 
| 25] 10531700 | г | |  |KOLEK 
| 26] 4305838 | 1] |  [SWORZEN 
| 27| 4305837 | 1 | |  |SPREZYNA 
: | 28] 4315645 | 1 | | IPODKLADKA 
3 | І | І l І 
4 | | | | I i 
: | I ! | Ж 
> Fg | | | | 
8 | |! | І l 1 
| ! | | l І 
| | | І | | 
| 1 | І l | 
І І | І і І 
| | | |! | І 
| І | | | І 
| | | | | | 
| | | | | | 
| І | І | | 
| |! | | | ! 
| |! | d | | 
| |! | |] | | 
МЕ DOTYCZY KIERUNKU SPRZEDAŻY 48 | | | | | І 
DO NOT CONCERN SALES MARKET 48 | i | | | | 
МЕ CONCERNE PAS LE PAYS DE VENTE 48 | | | | | | 
| І | І | І 
==z=============: =====x=z==g=======================s=x======s================s==============r====z==========================x======z====x=====x====x============================= 





| 10407/1 | 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
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KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 























—==================m==s===x========x==-====s=====x===z====x====zxzr==m=z=zz===-======r===;zm=====xz=============x==================-===========z================m=====z====x=============s=xs=xsx=x=====m= 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy І | | Tabl. 10407/2 
Change | Introduced | Concern | | 88.05 |------------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 24 
А ЗС ыў | ======ss========== І жит OO AE <<< ---7:<----<<-- | Бе іі дейігі ішігін еі 55 <5-<-<<<<7<т:< O A A A с еретін ініні OD OZ OE EOG 
| |_KIERUNKU SPRZEDAZY [Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| | SELE MARKETS |===|==========|====]|== ============|=== |ü============ww=awa==az===uanz=amzanaz==amam 
! 1.48 | 1] 4454350 | 1] | [OBUDOWA DMUCHAWY KPL. 
2| 4357802 | 1] |  |KIEROWNICA POWIETRZA 
3| 4353170 | 2] | [USZCZELKA 
4| 4353171 | 7] | [KIEROWNICA POWIETRZA 
5| 4353168 | 1 | | |USZCCZELKA 
6| 4353188 | 1 | | [PRZEGRODA KPL. 
7| 5984649 | 1] | [OBUDOWA DMUCHAWY POWIETRZA 
8] 13824111 | 1 | | [SRUBA 
9] 4354672 | 1 | | [ZESPOL PRZYSLONY 
| 1 | І 
| | | | І 
| | | І І 
| | І | І 
| | І | І 
| І d І І 
| | | | І 
| [ | | 1 
l | І | | 
і | |! | | 
| | І І І 
l | | | ! 
| | I | | 
| | І | І 
| 1 | | 
І | І pu 
| | | І І 
Б ііі еі ііі o а а ар аа дігі тате ерен шені 
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Е заразнай аа цана 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy 1 І | Tabl. 10407/3 
Сһапде | Introduced | Concern | | 88.03 |-- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 25 
=============== | =z================ | =========== ===ss====g=========x======s========== | тт---Е<- за <я<-<7 тати с т<-<---7---<-2:с:- <<< O O O i IE TOS OO PO << <-- 
| | KIERUNKU SPRZEDAZY |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
| | SALE MARKETS |===|==========|====|=====sz=z—========|===|========================================= 
| 1148 | 1] 4353180 | 1] |  |OSLONA SILNIKA 
2] 4353178 | 1 |CIEGLO 
3| 4353176 | 1 | PRZYSLONA 
4| 4353181 | 1 | SPREZYNA 
5| 10791211 | 1 | NAKRETKA 
6| 13824511 | 1 | SRUBA 
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І 
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| 
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аа рар авары ы ары аа Ыы аа авары ыцы 


Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | І | Tabl. 10409 
Change | Introduced | Concern | 92.72 |---------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 23 





—— r TOR IN"T CIENEIZZZEEEIIIIILLIICZIZIZZIZIZZEZZZZZEZXLILIIIZIZILILIIILTZIZZIZZZZEZZIJ-- 


петианиттататта|ятсспииататакияаа | <статсаиататтанатататссаасстааксииаикакиииянико-с|инст- rz 


|: | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Mr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 











| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|==== a a 2заававизаааеттаеассхававатанаанштты====: 
| |_052, 065 { 1] 4228522| 1] | [PIASTA 

| г] 4377260 | 1 | | [PIASTA DO ALTERNATORA 
| з] 4232339 | 3) | |PODKLADKA 
| 4| 4289538 | 1 | |  |PIERSCIEN 

1-082 | 5| 4228520 | 1 | |  |PODKLADKA 

2-08 | 6j 11197770 | з] | |PODKLADKA 

16 | 7] 15896211 | 1 | | ІМАКВЕТКА 
| 8| 4156931 | 1 [00 | [PASEK KLINOWY 
| 8] 4389527 | 1 |00 | [PASEK KLINOWY 
| 8| 5200338 | 1 | | [PASEK KLINOWY 
| 8] 5200416 | 1 | |  |PASEK KLINOWY 
| 8| 5200518 | 1] |  |PASEK KLINOWY 
| 8| 5200820 | 1 |76 | [PASEK KLINOWY 
| 9| 4427788 | 1 | |  |PIERSCIEN 
| 10] 4285795 | 1] | [WENTYLATOR KPL. 
| 11] 4018701 | 1 | |  |PODKLADKA 
| 12| 4318011 | 1 | |  |PODKLADKA 
| 13] 4313504 | 1 | | | PODKLADKA 
| 14] 4353713 | 1 | | [PIASTA WENTYLATORA (650) 
| 15] 4320286 | 1 | |  |PIASTA WENTYLATORA (600) 
| 15] 5200136 | 1 | | [PIASTA WENTYLATORA (650) 
| 16] 4289537 | 1] |  |PIERSCIEN 
| Il | І NE 
| 4 | | | | 
| І | І | | 
| | | |! | | 
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| | 10409 
WIRNIK WENTYLATORA І NAPED | -- U 
| 92.12 | 
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KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

















z#g=—==<===-=====<==========================x=====x=============x=-====================z========s=s=s=====x========<==s=================================================x>======xm=r=sxm=zxr===== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy 1 | | Tabl. 18101 
Change | Introduced | Concern 1 I 92.05 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 30 
z============= | жишт=тшхштшхт=шшшц | ZZZIZEEXIZIDLZSUEENLIZZLIIITZIEEIENUIICSITICOOENCIICUERIIS | IzclIcESENELILICIIUUEESTZIIIICOZEEZIIIIIIZEEZEECIIZELICIZZENZIZIZIIZNLIZILZZCOIIJTÓUESgILe— 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |2». | Nazwa czesci 
| |_ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |==|=========|====|==================== | ишш|щшш=шш==зш=шшииш=пшшшюшикштишпышшкишишишшш 
| | 01, 03, 05 | 1| 10519601 | 1 | | — |PODKLADKA 
2| 10516679 | 2 | |  |PODKLADKA 
3| 16100811 | 1 | |  |NAKRETKA 
4| 11063976 | 1 | |  ]KLAMERKA 
5| 12639701 | 1 | |  |PODKLADKA 
6] 4285572 | 1 |01 03 05 |  |DZWIGNIA KPL. 
6| 4406226 | 1 |05 | [PEDAL SPRZEGLA (096) 
7| 4285570 | 1 |01 05 05 |  |PEDAL SPRZEGLA 
8| 4285575 | 1] | [LINKA SPRZEGLA 
9| 977235 | 1| |  |OSLONA 
10] 4301308 | 1 | |  |TULEJKA 
11| 7685883 | 1| | | НАКСАРКА 
12] 13516011 | 5] |  [SRUBA 
| | І | І 
І I І | | 
| | І P 
| | | | |! 
l | І | | 
| | | | | 
| | |! 14 
І | І | | 
| [ | | | 
| L d | | 
| | І l І 
| | | | І 
| | І | |! 
s#g==z==s===x=ss=s===================================x==========x==-==================z===-=========s==. ші ііі іе іі ііі ііі іі дінінін Fr. umma rss s msamr 
18101 | 
MECHANIZM WYLACZANIA SPRZEGLA -- 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


























АСА 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 18101/1 
Change | Introduced | concern | | 91.06 |—ÀyŠnz|Əa c >ÑuÑi——— Ñ 
Modification | Introduit | Сопсегле i | | коа 31 
======zx========s і =ш====ш=========== І z====s==========x=x===s==s======s==s=sxs==s======s==s====s==s=s=s=s= І IÍITMEEEEMAIILIITITINEZZSZZILIIIÉIZL—ILZZIZEXZITTEZILILIICX—INENFLZZIZIEELIIILIILIZZILZZZWILZIZIZILIIZ 
| |. М52Ү5ТКІСН MODELI PODSTAWOWYCH ІШ». |Мғ rysunku|Szt.| Zastosowanie (zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |[===|=====шылин |=» | 2 aar n | шшш | uon onam omae un 
| | | 1] 10516670 | 2] |  |PODKLADKA 
2| 4118109 | 1 | |  |SRUBA 
2] 7679170 | 1] |  |SRUBA 
3| 4127040 | 2 | |  |ZACZEP 
3| 7663498 | 2 | | ПАСТЕР 
4| 13824521 | 1] |  |SRUBA 
5| 7679143 | 1] |  |PIERSCIEN USZCZELN. 
5| 4125331 | 1| |  |PIERSCIEN 
6] 4263661 | 1 | | [WSPORNIK KPL. 
7] 4125332 | 1] | ITULEJKA 
7] 5996898 | 1] |  |TULEJKA 
7| 7679148 | 1] |  |TULEJKA 
7| 7679149 | 1] | ITULEJKA 
8| 40001460 | 1] |  |PIERSCIEN 
9| 4061033 | 1| | ІЗРВЕТҮМА 
10| 971291 | 1 | | [NAKRETKA 
11] 15896211 | 1 | | [NAKRETKA 
12| 4125327 | 1] |  |DZWIGNIA 
13] 7663500 | 2| |  |PIERSCIEN USZCELN. 
13] 4120686 | 2 | |  |PIERSCIEN 
14| 4108077 | 1 | |  |TULEJKA 
15| 4304521 | 1] |  [TULEJKA Z 102Ү5КІЕМ 
| 15] 7710674 | 1| |  |TULEJKA Z LOZYSKIEM 
| 16] 4303302 | 1| |  |WIDELKI SPRZEGLA 
| 17] 4108077 | 1| | |TULEJKA 
| 18] 7673310 | 1] |  |OSLONA 
mzcLLIEETUHETTELITIITTLEZZEZILILILLILIIIZILIZIZIZILIIZILZIITLLILITILIZZZZIZIZLZ: ======= <+------ ---зя-<тж,---с7-тж-: 
| 18101/1 | 
MECHANIZM WYLACZANIA SPRZEGLA |————| 
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ж=шшшщшшш=шш=щ=шш=ышштшш=яшшшышцшь: 





Zmiana | Uprowadzona 
Change | Introduced 
Modification | Introduit 
============m=m | 
1 
| 
| 











| botyczy 


{ Сопсегп 
{ Сопсегпе 







| WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH 
| ALL FUNDAMENTAL MODELS 


|Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie 
| 18] 4023963 | 1 | 
| | | 


— — — — — — .... — — — — — — «мыз — — — — — — чат” — — — 
— — — — — — — — — — — — — — — «ае — — — — — — ын — — 
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|Za. | 





18101/1 | 





91.06 


| Tabl. 18101/1 


Nazwa czesci 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
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KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


=z======x================x==========================sx=======xx===========s===s===s===cs====z=======s==z=z==sx<==x====xx=z=x=x=x==c===<x====x====—===s===s=z====s=x=mz================x===========s===== 








Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 1810172 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 107 
======2=шлЕ=к:с==ш= | EEMSENEIIICEITIIEIEN | IÉIZLZIÉEXZLZZELIIIIZCIZIZZEIEEEEILI-ITIÍIITIERBTIZIIÍIIMIIIÉIZETIIZLL | OG OOO ZOZ OOOO OZ PAZ #1 -<7-<---<2--<т-- << #3 77 -с-----<- 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
||| „02, 4, 06 11) 4294336 | 1 | | [PEDAL SPRZEGLA 

| 2] 42943539 | 1 | | ITULEJA 

| | | | | | 

| | | І | І 

| |! | І | І 

| І | І | І 

| | Iv | | | 

| | | | І | 

i І | | l | 

| І | | II 

| І | d | | 

| І | І | | 

| і | d І І 

1 | І | І 

l |! | І | | 

F. J | | l I 

| І |l І | | 

| | | І l І 

| І | | l | 

| 1 | | l | 

| |! L. 4 г І 

| І | | І І 

l| | | | | | 

I І | |! ! І 

| | | І | | 

Í |! | І | |! 
IÉÍIÉlIÉÍILÉLILZZsSEZILÉIILTILIIZETIIZIIITILZZNEELTLILILÍILIITLILIZZCLIIILLIIZEZIXLIILIIIÉLII-XzeezESEIÍIDPLIIIT а 
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| 88.12 | = 
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IÍBIÍEEIICIITZLIIÉIZILILIIIEESmELITLIITIZEIEIIIIÍLIIITIZZILILIIIIIZIZIZITLILITZTZIZLZLILILLIEZETITIZZIIILIIÉATIITZLILILITTEEZITIZIIILILZTAZLIILIIZZIIZZTLTLLICIZZZZIZENULILILIITIITTZEETLITIIÍIITEEETIICILITIZEEINIETeEIÍTLTT—---—- 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 18109 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |PSUPU'UTTTSTSTSNTTIVU—— 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 32 
Eaei t | zs=======sx======== | <<< -77<-<-<---- 7557 7< ZEG OOO Z ZW WZOROWE | =Z======z==xx=====<===s================================s========<r==s======-==========—===s=== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [28.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|========= “мдм 
! | | 1] 13824324 | 6 | |  |SRUBA 
| 11 13824321 | 6 | |  |SRUBA 
| 2| 7629007 | 1] | D [TARCZA DOCISKOWA SPRZEGLA KPL. 
| 2] 4317694 | 1] | C [TARCZA DOCISKOWA SPRZEGLA KPL. 
| 3| 4291511 | 3 | | [KOLEK 
| 3] 7664142 | з] | [KOLEK 
| 4| 4345355 | 2 | | C [OKLADZINA CIERNA 
| 4] 5200355 | 2 |76 | С |OKLADZINA CIERNA 
| 4| 5200382 | 2 | ] С [OKLADZINA CIERNA 
| 4| 5200660 | 2 | | С |OKLADZINA CIERNA 
| 4| 5201302 | 2 |21 |  |OKLADZINA CIERNA BEZAZBESTOWA 
| 4| 5201874 | 2 | | D [OKŁADZINA CIERNA BEZAZBESTOWA 
| 4] 4300455 | 2 | | С [OKLADZINA CIERNA 
| 5| 4304524 | 1 |76 | С {TARCZA SPRZEGLA KPL. 
| 5| 4351010 | 1| | € |TARCZA SPRZEGLA KPL. 
Á| 5| 5200557 | 1 |76 | € |TARCZA SPRZEGLA KPL 
| 5| 7556291 | 1 | | € |TARCZA SPRZEGLA KPL, 
| 5| 5200896 | 1 [76 ` | C [TARCZA SPRZEGLA KPL. 
| 5| 5202173 | 1 |27 | [TARCZA SPRZEGLA KPL. 
5] 5| 5201303 | 1 | | [TARCZA SPRZEGLA KPL. BEZAZBEST. 
| 5| 5201876 | 1] | D |TARCZA SPRZEGLA KPL. BEZAZBESTOWA 
| 61 4290516 | 12 | | [міт 
E | k. A | | 
61 І | d | | 
| І | 4 | І 
| |! | | ШЕ 
=z=z================m=z======sx==x========x=x==z=z=====ss=====z==================m========x=zxz==nz===x===x==m=m=================z===========s=z==========s====s=z==-====zx====x=m==========mz========m=== 


| 18109 | 
І SPRZEGLO шыла шы 
| | 92.12 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 























=======: eee... арна аказана ыа аканне 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | 1 | Там. 21200 
Change | Introduced | Concern | | 90.09 |-------------- — 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 33 
=========== | ================= ====================s===x=========================== | =zz=====x==============z== ===z=================xr======================================== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Ер. | Мг. rysunku|Szt.| Zastosowanie |za. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ]|===|========|====|==========zz=z===== a a СС 
| 1.05, 06 | 1] 10519601 | 5 | |  |PODKLADKA 
2| 10516670 | 6] | PODKLADKA 
3| 16100811 | 5 | | NAKRETKA 
4| 16044230 | 3 | | SRUBA 


5| 4271327 | 1 |64 76 | SKRZYNKA BIEGOW KPL. 


5] 7535888 | 1] | SKRZYNKA ВІЕбОМ KPL. 

6] 5201424 | 1 [05 06 |WYLACZNIK SWIATEL COFANIA 
6| 7545344 | 1 |05 06 |WYLACZNIK SWIATEL COFANIA 
6] 4347016 | 1 ]05 06 |WYLACZNIK SWIATEL COFANIA 
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| 
| 
| 
| 
і | 
l | 
| l 
l | 
l l 
| | 
| І 
| l 
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l | 
| І 
| | 
| | 
| | 
І | 
| | 
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| І 
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| | 
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| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
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======== шхш>=цшщшшц=щшщшщш=щшщщшш=щшшщшщщшщшщш=шщшщшщшщшщщшд®щшщшшщшщшшышчщшщшшщъчшщшщшщшҗшшщшщшщщщщшщшцэ DE 


| 21200 
SKRZYNIA BIEGOW 2 MECHANIZMEM ROZNICOWYM |--------- U 


| 90.09 








KATALOG С2Е5СІ ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 














z=================r=xzp;=========z===z=z==z===========================mu;ummmwzz=xrzmxz=====smmz=====-===cs=-sxxmmm=mum===xz;====s====ma===s=xm====:m==mse===x=z==ssrsx====zs=m==zxz===x==========s===s 
Zaiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 21204 
Change | Introduced | Concern І | 92.12 |-—----—-—-—---- 
Modification | Introduit | Concerne 1 | | kod 34 
=============ss= | === жатыр | ======z===z=====s==s======s=z===s================s======= | ===============s=s====s=s===z===z=x======z====r==z==z=======x======m;s===z=s==ss=======s==x==mm=m=s=marm 
| |. Н52Ү5ТКІСН MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Пр г. rysunkujSzt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
! | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|========== | яска|такаливисиссссссстта|ани| wwazm====ura==aszmanaz==sz=========a==a==== 
| | 05, 06 | 11 13541621 | 2 | |  |SRUBA 
| 2| 10516470 | 2| | IPODKLADKA 
| з] 15896211 | 2] | |МАКВЕТКА 
| 4 970812 | 1 | | [USZCZELKA 
| 5] 11197470 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 6] 10902221 | 4 | |  |SRUBA 
| 7] 4128702 | 1 | | [POKRYWA GORNA 
| 7] 4014771 | 4] | [POKRYWA GORNA 
| 8] 4119727 | 1] | [USZCZELKA 
| 9| 5995280 | 1] | € |POKRYWA TYLNA KPL 
| 9] 7535889 | 1 |05 06 | C [POKRYWA TYLNA KPL. 
| 9| 7697466 | 1 |05 06 | D |POKRYWA TYLNA KPL. 
| 10] 7663496 | 4 | |  [TULEJKA 
| 11] 13415691 | 1] |  |ODPOWIETRZNIK 
| 11] 4136136 | 1] |  |ODPOWIETRZNIK 
І 11] 7716380 | 1| |  |ODPOWIETRZNIK 
| 12| 14323613 | 1] |  |KOREK WLEWU OLEJU 
| 13] 7550995 | 1| | [KOREK SPUSTU OLEJU 
| 13| 7663501 | 1| | [KOREK SPUSTU OLEJU 
| 14] 13543321 | 1 | | |SRUBA 
| 15] 7679145 | 1 | | с [USZCZELKA 
| 15] 7766518 | 1 | | D |USZCZELKA 
| 16] 4310830 | 1] | ІРАҮТКА 
| 16] 4162065 | 1| |  |PLYTKA 
| 16] 5202095 | 1 |76 | ІРАҮТКА OPOROWA 
| 17] 12606970 | 2| |  |PODKLADKA 
mm-MAETDIILITIIZSILIIZNXIIIZZLLILILIIZEMZENEIIIIIIITIZILILIILIIIILIIIZZTTIELILIIZXIIÉI ====<=z====<x=z========x===r=z==za==zxz=r===x======zx=g===zmz=======-====xs===s=s=m=r=-==s===r=r==s=s===========x=r=== 





| 21204 
SKRZYNIA BIEGOW, OBUDOWY I POKRYWY |----—--- 1) 
| 92.12 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


ЕРЕ ААА 
тЕ---ст-си-2ж----<---х-ситасс 





Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | 
Change | Introduced | Concern | 
Modification | Inthoduit | Concerne І 
жвапатапцытаваее | ситтвастисктавсса | етсититстиитиститстваниинисзансипшкикспилспаанижсик | Zzzgmzzwzrxzzr==r=sxmmrz=rzz==<x==mn=====x==rss=m===============z==Ñ=z=z==—=====xz===—======s===szs==== 
І | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO ІШ». Мк rysunku|Szt. | |Za. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [*==|т========в | e| 0: ========|===|========s====s=s=====s==========s===s======== 
| |. 05, 06 | 18] 13303611 [ 2] | ISsRUBA 
| 19] 4012211 | 1] | OSLONA 
| го] 13824011 | 3 | | SRUBA 
| 21] 10516870 | 6] | PODKLADKA 
| 22| 4321650 | 1| | OBUDOWA 
| 23] 16050911 | 4 | | SRUBA 
| 241 15888811 | г | SRUBA 
| 24] 15888813 | 2 | SRUBA 
| 25| 7766517 | 1 D |PLYTKA 
| 25] 7679144 | 1 с |PLYTKA 
| гв] 7679146 | 1 | PODKLADKA 
| 27] 13825011 | з | SRUBA 
| 28| 16100811 | 1 |NAKRETKA М8 
| 29] 7748324 | 1 | PODKLADKA 


! 
І 
| 
l 
І 
І 
І 
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| 
| 
| 








SKRZYNIA BIEGOW, OBUDOWY I POKRYWY 
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92.12 
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( ( ( 
KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


























z=================z==zrz====z=s=======xz===z=s=s=s==============z========z==z=r-====r=x=====z===x===========s=========s====x=======r=r====c========x==z===a=m=z========x=m===—z=z==x======s===x===mz===== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 21204/1 
Change | Introduced | Concern | { 92.09 | -------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 35 
z=============== | ================= | ======z====zx=m=m===z====z===x========s===s================== | іі ене теі A тергенін еліні лар тлі O O EE AE 
І | MSZYSTKICH MODELI PODSTAMOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2и. | Nazwa cześci 
| 1 ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|=========|====|===================|== |======—=======s======s====================: 
| | | 1] 4274724 | 1| | [KOLO ZEBATE 
| гі 4062201 | 1] |  |TULEJKA 
| 3] 12642750 | 1 | | |PODKLADKA 
| 4] 16043611 | 1] | ISRUBA 
| 5] 4117843 | 1] |  |WALEK 
| 6| 4064439 | 1| | [KOLO ZEBATE 
| 7] 10734601 | 2] |  |ZAWLECZKA 
| 7] 10734600 | 2 | |  |ZAWLECZKA 
| 8| 10801910 | 1 | | С |NAKRETKA 
| 8] 46575164 | 1 | | 0 |NAKRETKA M14X1 
| 9| 4274721 | 1] |  [WALEK GL. 
| 9] 46575162 | 1] |  |WALEK GLOWNY 
| 10] 7616061 | 1] |  |Lozysko 
| 10] 7688580 | 1 | | ILozYsKo 
| 11] 7688583 | 1] | |tozvsko 
| 11] 7616060 | 1 | | [|tozvsko 
| 12| 7679157 | 1 | |  [PIERSCIEN 
| 13] 7679156 | 1] |  |PIERSCIEN 
| 14] 7679153 | 1 | |  |WALEK SPRZEGLOWY 
| 15| 7679155 | 2] |  |KOLEK 
| 16] 7679154 | 1 | |  |TULEJKA 
| І | І | | 
| І | |! | | 
| | | | I! 
| | | | i 4 
| І I І l І 
====r===z====z==rm=z========z=====ssz=============zm=<=z=z====z================ шест === ————————————————————— — DEO OTO NOTES": 





| 21204/1 
KOLA ZEBATE I WALKI SKRZYNI BIEGOW |----- T) 
| 92.09 | 


sca <2Е5СІ ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

































раза аа аа аа ZSZ OO NOE -<- пи ZOE O пи Oz EE IE ZE ZEE << <<< -1<------<<---- -<<-<-<5- Е <<< <--<<-<-77<<--+--: ============= 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Там. 21204/2 
Change | Introduced | Concern | | 92.09 |---------- 
Modification | introduit | Сопсегпе | | | код 36 
==дшш=шжч=шт=ш= | =z========x==mz=maz== | z=s=s=sxs=======r=========z====z=z======s=================== | ZATTZZZIZZZZZELLIILIIÍIIITLIZIIEEXILIIÍIIITTUIESILIZITZILTTT-LuEEUEEELIIÍITICOTCIEEEIIÍIIITIITITLTLOINEBZITIII 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie (zm. | Nazwa czesci 
1 | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|=======s============|===|================s===========z============== 
| | | 1] 4294359 | 3| | IPLYTKA 
| 2] 520020 | 2| |  |SPREZYNA 
| гі 7679151 | 2] | [SPREZYNA 
| з] 4338745 | 1] | [PIASTA SYNCHRONIZATORA 
| 4| 4293960 | 1] |  |TULEJA SYNCHRONIZATORA 
| 5| 4270319 | 1| | € |KOLO ZEBATE 
| 5] 7692225 | 1] | 9 [KOLO ZEBATE II-GO BIEGU 
| 6| 7721501 | 3] | 9 |SVNCHRONIZATOR 
| 6| 4293961 | 3| | € | SYNCHRONIZATOR 
| 6| 5938031 | 3 | | € | SYNCHRONIZATOR 
| 6| 46575084 | 3 | | с [SYNCHRONIZATOR 
| 7| 7660715 | 1] |  |Lozysko 
| 7| 7688584 | 1 | | |07Ү5к0 
| 8] 7679162 | 3 | | [TULEJA 
| 9] 7679150 | 3 | ]  |PLYTKA SYNCHRONIZATORA 
| 10] 4270521 | 1] | € |KOLO ZEBATE 
| 10] 7692226 | 1] | D [KOLO ZEBATE 111-60 BIEGU 
1111 4319412 | 1] |  |TULEJA SYNCHRONIZATORA 
emer | 12] 10734600 | 2] | C [ZAWLECZKA 
атага», | 22] 10734601 | 2 | | € | ZAWLECZKA 
à kJ | 13] 4087165 | 1 | | € |NAKRETKA 
Ex | 13] 14043971 | 1 | | 9 |NAKRETKA М14Х1,5 
| 14] 7679152 | 1] |  |PODKLADKA 
| 15] 4319413 | 1 | |  |KOLO ZEBATE 
| 16] 4270523 | 1 | | С |KOLO ZEBATE 
| 16] 7692227 | 1] | D |KoLO ZEBATE IV-GO BIEGU 
amIIEIIZIILIIZLZIZELITIITIZIILILIIZSXILILIILIIZZIZLIILIILIÉISETIIITIIÍIIÉIÉIIZESLIIIIII =======z===—= --т-2х7--<3-Е главите пттосесжита OOO O OE EO OOOO ZO WODNO GOZ 











| 21204/2 | 


KOLA ZEBATE I WALKI SKRZYNI BIEGOW |-------| I T) 
| 4 


| 92.09 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 
































===x=z=====m=u=========z==z===============: сожиашешатисешакесаетнаназениишишопизишетитенашикасестатанесшатикепииксшишитависиошистеписииссшиковисанисикспкоиисисииситанашинисли 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy І | | Tabi. 21204/2 
Change | Introduced | Concern | | 92.09 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 36 
===s===s======== | z=====s=s=========== | mrzzesi——mEEIIZIZSINNIZZIZZIINZZENLZIZZIITIENIIEZTISUE 1 EZZZZZZTEEEN d 
1 | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | n. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS E Кра 
|J= 22522. 2521) | 17] 7614409 | 1] | [LOZYSKO 
| 17] 7688581 | + | |  |LOZYSKO 
{ 18] 7679158 | 1] | |PIERSCIEN DYSTANSOWY 0.10 
| 19] 7679159 | 1] |  |PIERSCIEN DYSTANSOWY 0.15 
| 20] 7679161 | 1] | |PIERSCIEN DYSTANSOWY 0.30 
| 211 7679160 | 1 | |  |PIERSCIEN DYSTANSOWY 0.80 
| 22| 7679200 | 1] | | РТАЗТА SYNCHRONIZATORA 
123| 4338746 | 1 | | | PIERSCIEN OPOROWY 
| 4 | І | | 
bod | ! | І 
| І | | | | 
| І | І | І 
| | I P Шу 
| | | І Í | 
| |! |! | | | 
| | | І Ж 
| | | | Я 
l | | | | | 
| І | | | І 
| І | ! | ! 
| | | | | | 
P | l | l І 
| | | ! | | 
| І | |! | | 
| ! l | | І 
| І | | ЕЕ 
==========s=s=s====m==mw======z====xzz====x===s=s=========== = == вана аа аа аа ана 


| 21204/2 | 


КОГА ZEBATE I WALKI SKRZYNI BIEGOW |—-- | TAO 
| 92.09 | IAW, 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 




















=====g===========xz==============x=======x==x=s=s==x====s=s===s=========x======s===s====s=====s====z=======r==z=============x==sx==========s================================r===x================: 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | там. 21204/3 
Change | Introduced | Concern | | 91.12 ————— 
Modification | Introduit | Concerne | | | | код 38 
zzzz шана |====2============ 1 ЕЕЕ ] шшш ZOO шшш еді ііі U ші ііі < <<< << ся: я ст ді ііі ііі іі егісі іе ііі 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH ір. [Кг rysunku|Szt.| Zastosowanie | zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS | _ |==|==========|====|=====z==============|===|==================================s======= 
| | „—| 1] 4120686 | 2 | | С |PXERSCIEN USZCZELNIAJACY 
! 1] 40003270 | 1] | D |PIERSCIEN USZCZELN. 15Х24Х5 
1| 7663500 | 2 | | € |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
2| 5929355 | 1| | D |DZVIGNIA WYBIERAKA 
2] 5995512 | 1| | С |DZWIGNIA WYBIERAKA 
3| 4293660 | 1 | |  |WALEK STEROWANIA 1 I 2 BIEGU 
3| 7565816 | 1| | ІМАКЕК STEROWANIA 1 I 2 BIEGU 
4| 891633 | 3| | ISRUBA 
4| 7679165 | 3| | |sRuBA 
5| 11195470 | 3 | | — |[PODKLADKA 
é| 970805 | 1] |  [WIDELKI BIEGU WSTECZNEGO 
7| 4107999 | 3 | |  |WALEK STEROWANIA BIEGU WSTECZNEGO 
8| 355301 | 2 | |  |KOLEK 
8] 7679163 | г] | [KOLEK 
9] 4107998 | 1] |  |WALEK STEROWANIA 3 I 4 BIEGU 
10] 891631 | 1] | {кокк 
| 10] 7679648 | 1] |  |KOLEK 
— | 11] 7565818 | 1 | | ІНШЕКІ 3 I 4 BIEGU 
42 111] 4287252 | 1] |  |VIDELKI 3 I 4 BIEGU 
---13 | 11] 7679164 | 1] |  |WIDELKI 3 та BIEGU 
— | 12| 14480970 | 3 | | [KULKA 
| 13) 5201663 | 3 | |  |SPREZYNA 
| 13| 4169720 | 3| |  [SPREZYNA 
1 114 7663497 | 3 | | ў |  |TULEJKA 
| 14] 4467557 | 3| , |  |TULEJKA 
| 14] 7663495 | 3 | 2 |  |TULEJKA 
z====xz=zz==z======r==rx=s============r====x=msu===z=-x==xmzz===s===s=ss=ss=s========x=========xz4=s=======x=s==s======s===s=====:-== =z===zx====================================s=================ə-= 
I | 21204/3 | 
MECHANIZMY ZMIANY BIEGOW WEWNETRZNE ECTS ARTI тарал: il. Ü U 
91.12 = 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 


SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


ЕЕРЕЕ ZZS O = EE OO O TO W ZIE OTO W O O PE щш: шшщ щщ шщ җ=щ O Z = гы шш цш щщ ШШШ ZET ШШШ ШШЩЕ ШШ ШШ ШШЩ ШШЩ ЩЩ ЦИ ШОШШЫШ ШЦ Шш шш шш Шш шош шщ шшщщ щш шшш шшщ: шш цш цщщ шшщщ: щщ щш х щш шщ щш шыш ш шыш шщ шщ 

Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy і | | Tabt. 21204/3 

Change | Introduced | Concern | | 91.12 |———— 

Modification | Introduit | Сопсегпе l | | kod 38 

z==========s==== | z=========zx====== | ==============xmz=x===x===z=z=z==s=====z========z==s========== | рісі ін ішін ііі ішігі O OT OOO O ііі шілігі ііі 12223 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH jip-|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |za. | Nazwa czesci 











| ALL FUNDAMENTAL MODELS {=== ==========|====|===z=======s=========|===|===========s===z========s==z================== 
| | 14] 983028 | 3 | | |TULEJKA 

| 15] 970801 | 1] |WIDELKI 1 BIEGU 

II | 


===; >= == шш ы 
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| 91.12 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


ZZZZZDDZESWZSOTODZOROOSOZOOTOOZOWOTOTOS OOO SOO ŻE O O OOO ZERO PO O OTG OT JO TO OO O O O O O OT O іні іі ііі іі ііі ііі іе ііі ііі ііі 























Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 21204/4 
Change | Introduced ] Concern | | 92.03 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 41 
====s=s==========|======s=========== | шанаисисисзашинаноштенинанивиененакситатевиенгтест | зиттетенистестсивилксаетанеаисктотттигаснетиястегепнавтеишенесетипотаназинтатвитиапрназ 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH jtp.]Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| |_ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|=====am===== |aw== | 30 ROG | Z | 
| | | 1] 4108004 | 1] | [OBUDOWA KPL. 
2| 4294461 | 1] |PRZEKLADNIA GL. KPL. 
3| 4146132 | 6| | SRUBA 
3| 4455074 | 6| | SRUBA 
4| 10516670 | 14 | | PODKLADKA 


5| 4342063 | 1| 
5| 46575360 | 1 | 


|PRZEKLADNIA GL. 
|PRZEKLADNIA GLOWNA 





l | 

| | 

і | 

| | 

| | 

l | 

| e| 891605 | 2| | |Lozvsko 

| 6| 7545340 | 2 | |  |Lozysko 

| 6| 46575306 | 2| | |102Ү5ко 

| 7| 970281 | 2 | |  |PIERSCIEN 

| 7] 4320289 | 2] |  |[PIERSCIEN 

| 8| 970283 | 2 | |  |PIERSCIEN 

| 9] 970282 | 2| | [OBUDOWA 

| 10] 12429311 | 8 | |  |SRuBA 

| 11] 16100811 | 8 | | |NAKRETKA 

| 12] 970284 | 2 | |  |PIERSCIEN 
6 | 13] 4108008 | 2] | {KOLO KORONOWE 
7 |14) 4108009 | 2 | |  |KOLO OBIEGOWE 
5 1141 7679196 | 2 | | кого OBIEGOWE 
p | 14] 7679197 | 2] | [KOLO OBIEGOWE 
и | 15] 7679195 | 1 | | | SWORZEN 
42 | 16] 4108051 | 2 | |  |PIERSCIEN 0.7 

[17] 4108052 | г | |  |PIERSCIEN 0.8 

| 18] 4108053 | 2] |  |PIERSCIEN 0.9 

| 19] 4108054 | 2| |  |PIERSCIEN 1.0 

| 21204/4 | 
KOLA ZEBATE PRZEKLADNI GL. I MECH. ROZN. |---------| 





| 92.03 | 


) ) | ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH | 
SPARE PARTS CATALOGUE | 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE | 





=====================================s========s===z============s=============zm=====================z=====ra=================z==========a==================z================== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 21204/4 
Change | Introduced | Concern | | | @.@:;|— 
Modification | Introduit | Concerne 1 | | коа 41 
изавизважкссзиса | ================= ! ================================s================;== | ===========xz====================s============s==s======z================s============m===== 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH р. [Nr rysunku] Szt.| Zastosowanie |. | Nazwa czesci 
|| АМ. FUNDAMENTAL MODELS _ |===|==========|====|===================|===|========================az============== 
сотты ы AAA cnc PO 4108055} Я |PIERSCIEN 1.1 


(| 21| 4108056 | 2 | 
1 22] 4108057 | г | 
| 23| 4108013 | 1 | 

І 


[PIERSCIEN 1.2 
|PIERSCIEN 1.3 
|PIERSCIEN ZABEZPIECZAJACY 


| 
| 
| 
| 
І 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
І 
| 


| 
| І і 
І | | 
| | | 
| | | 
| | | 
І | | 
І l | 
| l | 
І | | 
| | | 
| i | 
| | | 
| | l 
l | | 
| і | 
| l l 
| | | 
| і | 
| | | 
| | | 
| | | 


| — — — -- — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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| 
| 
| 
| 
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| 21204/4 | ilz 
KOLA ZEBATE PRZEKLADNI GL. I MECH. ROZN. | — | in 0 
| 92.03 | 


KATALOG don ZAMIENNYCH ) ) ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


a a илә 














Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy І 1 | Tabl. 21221/1 
Change | Introduced | Concern | | 91.12 |——— = 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 37 
========z=====s=s= | ==========s======= | =====z=====xx=zz=====raumszz===sm=ssaJa | ЕЕ 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku]Szt.| Zastosowanie | Zn. | Nazwa czesci 
| | АЦ. FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |== ========== a E a | анаапозатеананињатина-еечевишеч-ятатятыпеа 
! | or | 1| 4380464 | 1] |  [GALKA 
1| 4310695 | 1] |  |GALKA 
2|200013179 | 1 |07 |  |DZWIGNIA 
2| 4341905 | 1| |  |DZVIGNIA 
з] 4290756 | 1] |  |SPREZYNA 
4| 10519601 | 3 | | |РООК1АОКА 
5] 13825711 | 2] | ISRU8A 
6] 870736 | 1) | [MISKA GR. 
7| 4027581 | 1] | [WSPORNIK 
8| 870738 | 1] | [MISKA DOL. 
9| 16104111 | 1 | | | МАКВЕТКА 
10| 4329757 | 2 | |  |PIERSCIEN 
11] 4290751 | 1 | |  |WALEK 
12] 12574211 | 2 | |  |NAKRETKA 
13| 4111917 | 1 | | ІМСІМІК 
141 4169421 | 2] | —|PODKLADKA 
15| 4169420 | 2] | |TULEJKA 
16] 4019755 | 2] | |580ВА 
17| 4133398 | 1 | |  |SPREZYNA 
17|200015113 | 1| |  |SPREZYNA 
18] 4345652 | 1 | |  |DZWIGNIA KPL. 
19] 4360968 | 1 | | C |М1Е52ЕК OSLONOWY 
19| 7704202 | 1| | D [MIESZEK OSLONOWY 
| | І І і 
| | | | І 
| peu | | 
z===m====ws========ssaa=swaszx ЕЕЕ манн 








MECHANIZM ZMIANY BIEGOW ZEWNETRZNY 


= 7010р 


| 91.12 | 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





тжажиисисиатидсессеетиисииспетитсииастипиешсиаииииииисииисииииитсизвикссисиессаксссостсанивисстисесилсоиииосиаииассиежижасесееактасосспашатстсетипеспешиссасичнессотсакагстсте3с<; 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 21233 
Change | Introduced | Concern | | 90.09 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 39 
=============s==| zuzxzz=s=a===========s | ======a==xsuhW=sssssss Jaz | #zz================mmr============z=r====z===========s==z===msrsz=========m=rmz=z=z==s=========== 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.]Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie 12и. | Магна czesci 
арна ЖӘН | | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |== ==========|====|=============z======|===|=========================================s= 
| 1.01, 02, 05, 04, 05, 06 | 1] 4175988 | 1 | | |PRZEKLADNIA SZYBKOSCIOMIER2A 
| гі 811134 | 1] |  [|USzCzELKA 
| 3] 11500221 | 1] | ISRUBA 
| а] 13400276 | 1 | |  |PIERSCIEN 
| 5| 10516470 | 1 | |  |PODKLADKA 
| 6| 15896211 | 1] | [NAKRETKA 
| 7; 970370 | 1 | | [KOLO ZEBATE 
1 | 8| 4251629 | 2 | | |ZASLEPKA 
| 9| 4251628 | 2] | | |ZASLEPKA 
0 | 10] 4101148 | 1] | [KOLO ZEBATE 
й 4 | 11] 4170842 | 1 | | [KOLO ZEBATE 
< 2 [12] 4170840 | 1] | | |TULEJKA 
5 : | 13] 888019 | 2| |  |TULEJKA 
> 5 | 14| 984070 | 1] |  |PODKLADKA 
17 ÓW | 15] 40001950 | 1 | |  |PIERSCIEN 
5 18 e 7 | 16] 7536340 | 1 [05 06 | [VALEK GIETKI 
à 5 е“ GW X > | 16] 4321867 | 1 |01 02 05 04 |  |WALEK GIETKI NAPEDU 
А Z еў б Ў 10 | 161200014506 | 1 |01 02 03 04 |  [MALEK GIETKI NAPEDU 
EN JS SPRA) 11 |17| 4122806 | 1 | |  |PIERSCIEN 
Ñ Det to 12 | 18] 4338747 | 1 | | [KOLO ZEBATE 
%, 15:555 5 | 19] 14480770 | 1 | | [KULKA 
rm із І 20] 4327533 | 1 |01 02 03 04 | [LINKA NAPEDU SZYBKOSCIOMIERZA 
14 | 20] 7536341 | 1 |05 06 | [LINKA NAPEDU SZYBKOSCIOMIERZA 
—15 | 21| 14570680 | 1 | | UCHWYT 
| | | 
| | | 












====================================z======================s======================sz=x=z============ rz=====zs=szs==========z=============: 


PRZEKLADNIA I 





NAPED SZYBKOSCIOMIERZA 





| 21233 





d Ш) 


== 


v 
ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ) 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











POLOSIE NAPEDOWE 


===========z=z===========================z===========s=x=============z=m======x======================================m==m==========z==x==s==x==r===r=zz==============;==x=s===s=============== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | 1 | Tabl. 27402 
Change | Introduced | Concern | | 90.06 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne 1 | | код 40 
==============|=================|========================s=======s===================|=====z==s==============s===s=================================a========================= 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH jtp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|=s==================|===|==========z====z===========s=============== 
| | | 1] 4320090 | 4 | [КАМІЕМ 
11 4108561 | 4 | {KAMIEN 
1| 4331911 | 4 | | КАМТЕН 
2| 4271102 | |POLOS KPL. 
3| 970290 | | POKRYWA 
4| 4094901 | [PIERSCIEN 
4| 5200205 | [PIERSCIEN 
5] 4333081 | | TULEJA 
6] 40001720 | | PIERSCIEN 
6|400017276 | |PIERSCIEN 
7| 4354392 | | OSLONA 
8| 13824011 | | SRUBA 
9] 16044121 | | SRUBA 
10] 10516670 | | PODKLADKA 
11] 4095427 | | ZŁACZKA 
12] 13401176 | |PIERSCIEN 
13| 537176 | | SPREZYNA 
14| 14045471 | | NAKRETKA 
15| 4113070 | | PIERSCIEN 
15| 4114578 | |P IERSCIEN 
16| 890292 | | TULEJKA 
17| 40002130 | |PIERSCIEN 
18] 4263988 | | TULEJA 
19|200013829 | [Lozvsko 
19| 804862 | |Lozvsko 
20] 4111168 | | PIASTA 
ііі іі ірі ырын еі ііі щш шиш елігі ііі шшщ O O ORDO O OO O TT ODDZ TWD іні 


27402 


a | бр 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








ннан 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 27402 
Change | Introduced | Concern | | 90.06 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne ] | | код 40 
===============| =================| ==========s=======s======================r==z=z======= І ВЕЕ 
] |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS ]===|==========|====|====================|===|====================================s===== 
| Е. |21| 4275826 | 2 | | с |POLOS 
| 21] 4358620 | 2 | | 0 |PoLos 
| 22|200015558 | 2 |76 |  |PRZEGUB 
| 22| 4168222 | 2 | | [PRZEGUB 
| 22] 4304397 | 2] | [PRZEGUB 
| 22|200015109 | 2 |?6 | [PRZEGUB 
| 23| 4347418 | 2] | |PODKLADKA 
| 24| 4357832 | 2 | | | OSLONA GUMOWA 
| | | |! | І 
Í | | |! Ji 
| І | | | | 
| | | | { | 
| І | |! | | 
| | | | | |! 
| | | І | | 
NS | І | | 
| | | | | |! 
| | ШЕ | | 
| | | І | І 
| | | І | | 
| | l І І І 
| І l | і І 
| |! | | | | 
l | | І | | 
| | | | | І 
| |! | d» | | 
ііі ііі --<--<-# іе дінінін ініні ініні інен ініні ARK Z тт---- =z============z===========x===s====x=m==zz====s==xss=s=s=====: OO O DE OW O OO A DO O A zę ZE 











| 27402 
POLOSIE NAPEDOWE | ---- (U 
| | 90.06 | 


ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 















“ан 
Іпіапа | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 33101 
Change | introduced | Concern | | 90.09 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 42 
==zzzczz===o"== | ===-zu====czu="= | SZZSZZZSOSZZZORORSSSSTNOSSSZETTZUABMSSZ="TRS="TT="T==="Z | =шшшх==шшщш=шх===л>®шх==-ш=ш=шш=шш==шшшш=шщшшщшшшшщщшшшщшщшщщшҗшщ=шщшчщшщдщшщшщщщщшщшш=щшшщшыщдщшшшщшщщш 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Пор. | Нг. rysunku|Szt.] Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
|_________ | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|====================|===|=========ss==ss====us=ss========a======as=s 
| 1.01, 02, 05, 04, 05, 06, 07 | 1] 4306505 | 1 | | [WSPORNIK KPL. 
11200013148 | 1 |07 | [WSPORNIK KPL 
2] 4285580 | 1] |  [jUSZCZELKA 
3| 10516670 | 3| |  |PODKLADKA 
4| 16100811 | 3 | |  [МАКАЕТКА 
S| 4262770 | 1| |  |TULEJKA 
é| 4285582 | 1| | |TULEJKA 
7| 10734301 11 Í |[ZAWLECZKA 
8| 12638601 2 | |  |PODKLADKA 
9| 4215863 | + | |  |PODKLADKA 
10] 4203412 | 1 | |  |POPYCHACZ PEDALU 
11| 4285583 | 1 | | [SPREZYNA 
12| 4369068 | 1 [01 03 05 |  |PEDAL HAMULCA 
12| 4425977 | 1 |02 04 06 |  |PEDAL HAMULCA 
12| 4406237 | 1 |05 |  |PEDAL HAMULCA (096) 
азр 4130367 | 1 | | INAKLADKA GUMOWA 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 






| 33101 


_33101 | 


| 90.09 | 


) ) ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


zz==s====s=====sz==s=s=s===============sz=============s==========-=====x=zs=============s=z=zx===z=====szs===s=s-====z======================z==x=============s======z==========x===s=============== 











Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 33102 
Change | Introduced | Сопсегп | | 92.12 |------------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 43 
z========m=====|=======z=z=mz==m=== | =mz=========mz==zz===========m=r===========u==m========= | ==============z====z==uzszzs===================z======================================== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt. | Zastosowanie [2п.] Магча czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [=== |==========|=zz=|u======ss===========|===|=========================a==s============= 
| ].01, 02, 05, 04, 05, 06 | 1] 4394446 | 1 |2776 | [ZBIORNIK PLYNU HAM. 
| 2| 4394450 | 1| І [2ВІОВМІК PLYNU HAM. 
| 3| 13416608 | 4 | | [ZACISK 
| 3] 10170990 | 4| | | ZACISK 
| 4| 4286481 | 2 [01 03 | с |PRZEWOD 
| а] 4394598 | 2 [05 | D |PRZEWOD 
| 4| 4394601 | 2 |02 04 06 | D |PRZEWOD 
| 5| 10516670 | 2| | IPODKLADKA 
| в] 16100811 | 2 | | |NAKRETKA 
| 7] 4372983 | 1 |01 02 | С [POMPA HAMULCOWA KPL 
| 7] 4394597 | 1 103 04 05 06 | D [POMPA HAMULCOWA 
| 8| 4243388 | 1 [01 03 | € |PRZELOTKA 
| 8| 4268453 | 1 |05 | D |PRZELOTKA 
| 9| 4180561 | 2 |01 02 | с [TULEJKA 
| 9| 4383824 | 2 [03 04 05 06 | D |TULEJKA 
| 10] 4394599 | 1 | | | ZACISK 
| 10] 7556398 | 1] |  |ZACISK 
АҒ | І | | 
| І | І | І 
| І | | | |! 
| | | І | І 
| | | | | | 
| ! | | { | 
| | | | | 2 
| | | І | ! 
| | | | | | 
ЕЕЕ 





33102 | 
UKLAD ZASILANIA POMPY HAMULCOWEJ —————| 
| ше іў 


| 92.12 


) ) ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





==========z=====z==z======z===========================zm==s=s==========m=s================================z==z==z===z=s===z=================m=z================m====s=========s======== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 33102/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |----------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 44 
=============== | =z=======z======== | =z================================s=============z====|)=====z======s======s=====================szs======s=s=======z================m================ 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm.| Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |#==|==========|====|===============s=====|===|==============s=ss===========s==s=====n=s== 
| |01, 02, 03, 04, 05, 06 | 1[ 889956 | 2 | | |PLYTKA PR. 
| 2| 889957 | 2] | |PLYTKA L. 
| 3] 809064 | 2 | | | DWUZLACZKA 
| 4| 809065 | 4 | | | PODKLADKA 
| 5| 10516470 | 8 | | | PODKLADKA 
| 6| 10979421 | 8 | |  |SRUBA 
| 7] 4476451 | 1 [02 04 06 |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 7] 4476457 | 1 |01 03 05 |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 8| 4476452 | 1 |02 04 06 |  ]PRZEHOD HAMULCOWY 
| 8| 4476458 | 1 |01 O3 05 |  |PRzEWOD HAMULCOWY 
| 9| 7673020 | 6j |  [SPINKA 
| 10] 4167826 | 2] |  [|PRZEWOD HAMULCOWY 
| 10] 5200283 | 2 |21 27 68 76 |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 10] 5200532 | 2 |27 76 |  ]PRZEWOD HAMULCOWY 
| 10| 5202267 | 2 |76 27 |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 10|200012240 | 2 | |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 10|200016256 | 2 |76 |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 11] 4167824 | 2] |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 11] 5200284 | 2 |21 27 68 76 |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 11| 5200331 | 2 |27 76 |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 11] 5202266 | 2 |27 76 |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 11|200012239 | 2 | |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 12] 4476460 | 1] |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 13] 14203780 | 1 | | INAKRETKA 
| 14] 14573280 | 3 | |  |SPINKA 
| 15] 4302319 | 2] |  |PRZELOTKA 


——————- 


| 33102/1 | 
UKLAD HYDRAULICZNY STEROWANIA HAMULCAMI |---------| 2 I) 


| | 92.12 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
ЗРАВЕ PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


ЕЕЕ АЕА 


Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 33102/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 44 
z==============|================= 1 —— s AI m | ===>=x====s=w====z===r=m=m==s==zz==r=crm=sszuzz==us==z===ma=msms ms 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |1. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|===s======|=s==|============zu======|===|=======s======s=s========================== 
| |.01, 02, 03, 04, 05, 06 | 16] 4309449 | 2 | |  |PIERSCIEN 
| 17| 4476453 1 |02 04 06 | PRZEWOD HAMULCOWY 
17| 4476459 | 1 |01 05 05 |PRZEWOD HAMULCOWY 
18] 4476462 11 | PRZEWOD HAMULCOWY 
19| 4077589 | 1 | | ROZGALEZNIK 
20] 15187901 | 1 | | SRUBA 
21| 4298756 | 2 |01 02 |ROZPIERACZ SZCZEK PRZEDNI 
21] 4373736 2 |03 04 05 06 |ROZPIERAC2 SZCZEK PRZEDNI 
21] 4394469 2 |05 04 05 06 |ROZPIERACZ SZCZEK PRZEDNI 
22| 4277188 2 |01 02 |ROZPIERACZ SZCZEK TYLNY 
22] 4329200 | 2 j01 02 |ROZPIERACZ SZCZEK TYLNY 
22] 4373614 | 2 |03 04 05 06 |ROZPIERACZ SZCZEK TYLNY 
22| 4394460 2 |03 04 05 06 |ROZPIERACZ SZCZEK TYLNY 
1 
1 | PRZEWOD HAMULCOWY 
25] 5200285 | 4 |OSLONA ODPOWIETRZ. 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
23] 4476463 | 
| 
| 
| 
І 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
l | 
l | 
| | 
| ! 
| | |  |PRZEWOD HAMULCOWY 
| 24] 4476461 | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
і | 
! | 


| | 33102/1 | 
І UKLAD HYDRAULICZNY STEROWANIA HAMULCAMI |---------! U 


| | 92.12 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ) ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


=============== | ==sxsmrxzz=z========-===|j================================================sxs== 


=====z======x==x======================s=s======================s==============x========s========================s==s=========zmm======================s==s=s==================x==x=s==s======s=s===== 
Іпіапа | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 33106 
Change | Introduced | Concern | | 92.06 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 45 
| PRESS ZZ amsa R OZ EEE W O PY ZE I u aaa 
l 











| [_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie 12а. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|=========|====|====================|===|===========x======z===================s===== 
| | 01, 03 1] 4363537 | 2 | | |БРВЕТУМА 

11 4362476 | 2 | | SPREZYNA 

2| 4329155 | 2 | | SPREZYNA 

2| 4241218 | 2 | | SPREZYNA 

3| 4115451 | 3 | |PIERSCIEN 

4| 4185496 | 2 | | TULEJKA 

5] 4122836 | 2 | USZCZELKA 

5| 4122835 | 2 | | SRUBA 

7| 790057 | 2| |LACZNIK 

7] 4394550 | 2| | LACZNIK 

7| 4340335 | 2 |01 03 |LACZNIK 

8] 4340338 | 2] |PIERSCIEN 

|PIERSCIEN 
10| 980848 | 1 





| 

| | 
| | 
| | 
| | 
| l 
| | 
! l 
| | 
| | 
| | 
| | 
| 9| 4270741 | 1 | | 
| | losLoNA 
| | 
| | 
| l 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
! | 
| | 
| І 
| | 


| 
| | 
| | 
| | 
| | 
І | 
l | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| l 


| 33106 


POMPA HAMULCOWA EH ФЕ Ü, ; 


| 92.06 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 
sz============s======= 


n a Laaa I a aaa] j a еаассиаЕеЕЕЕШЕЕСЕСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕБЕЫ=ЯСЕ 


===============: 














Zmiana | Wprowadzona | botyczy | | | Tabl. 33107/2 
Change | Introduced | Concern ! | 9.05 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | і | код 47 
s===============|=================|=============================r=====z================| =Zuc=====z====================z===========mzss=======maszs===============z====z============= 
І... „| WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH — — — — — G G |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |za. | Nazwa czesci 
| | ALL віра. _|===|=========|====|=======aza=========|===|============a====a==========s===s======== 
Ін сырма j| —— dA $72 | 2| |  |oDPOWIETRZNIK 
1| 878770 | г] |ODPOUIETRZNIK 
2| 4298758 | 4| |PIERSCIEN 
3| 4139485 | 4 | | OSLONA 
4| 4311129 | 2| | SPREZYNA 


5] 4394469 | 2] 
5| 4373736 | 2 | 
5] 4298756 | 2 | 


|ROZPIERACZ SZCZEK 
|ROZPIERACZ SZCZEK 
|ROZPIERACZ SZCZEK 





l 
| | 
| | 
| | 
| | 
l l 
i | 
l | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| ! 
| | 
| I 
| | 
| | 
l | 


| 33107/2 
ROZPIERACZ SZCZEK HAMULC. KOL PRZEDNICH | --- p 
| 90.03 | 








) ) ) ) 


ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
iPARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


peee <<< -- <<< << <<< ся =s 7 в aaa e << аўса ЗЕ ЕЗ ЬЬ Ааа аў а ананасаў ыцы 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | Tabl. 33107/1 
Change | Introduced | Concern | 90.03 |---------- — 
Modification | Introduit | Concerne | | kod 104 
m============= | i. <<<; <<< 55 <- | #7 <<--7-<-< <<< << <--<< <<< << -22 3:77 A AEO | << 7777 <<< <<< +--< <<< <<< <#27 5 z <<- DOG OE A OW GOO GO OG OOO OGN 
| |_MODELI PRODUKOWANYCH OD Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| |_MODELS MANUFACTURED FROM ===|==========|====|====================|===|============================e=====anam===== 
| || 1984 г. 11 4394460 | 2 | |ROZPIERACZ SZCZEK НАМШ С. 


11 4373614 | 2 | |ROZPIERACZ SZCZEK HAMULC. 





| 

| 

| 

1 

| 

| 

| ] 

| | 

| г] 4007946 | 2 | |  |SPREZYNA 

| зі 878770 | 2] |  |ODPOWIETRZNIK 

| зі 4230797 | 2] |  |ODPOWIETRZNIK 

| 4| 4121620 | 4 | | | OSLONA 

| 5] 4115451 | 4 | і  |PIERSCIEN 

І І | І І І 

| І | ! І І 

І І га | І 

| | | І | І 

| І I dg | | 

Jej | І |o І 

| І | | | ! 

| | | | l І 

| І | | | І 

| | | | І 

| І | | l І 

| І 1 | ! 

| d | 74 | | 

| | | І | i 

L^] po] | | 

| І | І І І 

Ж 1 | І 

| d | | | | 

b. hl | І | І 
============================================z=x==============w=s==srsr=====zrzz==x=================x=====================x=xma==smssdm===—ss=s======s=======s=====x==s=s=s=s====x==s=ss=s=s==sss==s=ax 


| 33107/1 | 


ROZPIERACZ SZCZEK HAMULC. KOL TYLNYCH |---------І il. 
| 90.03 | ЦА 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


) ) ) ) 





Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | ] | Tabt. 33107 
Сһапде | Introduced ] Сопсегп і | 89.12 |p ——— 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 46 
a a и ___м——== ===x============s===================s=====m=ur==================nmz=z======================= 
| | MODELI PRODUKOWANYCH 0. [ір.]Мг rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
| | MODELS MANUFACTURED ТШ _j|===|==========|====|=========m==========|===|s=======sma=======a=sa=s====sss==========s= 
! 173.21 1] 4277194 | 4 |0102 | с |OSLONA 
| гі 4277190 | 4 |01 02 | С [PIERSCIEN 
| 3| 4230797 | г | | С |ODPOWIETRZNIK 
| 3| 878770 | 2] | € |ODPOWIETRZNIK 
| 4] 4311237 | 2 |01 02 | С |SPREZYNA 
] з] 4329200 | 2 |01 02 | € |ROZPIERACZ SZCZEK HAMULC. 
| 5| 4277188 | 2 [01 02 | € [ROZPIERACZ SZCZEK HAMULC. 
[ | | І TE 
| І | |» | |! 
l| | | І | | 
| | 1 МЕ 
І І | І | |! 
| І | dg | І 
| | | |! p 
| І | d | І 
| І | | i | 
| І | |! | | 
| | | | | | 
І І | | | | 
| | | І І І 
| І | І | «і 
E' 4 ШЕК | | 
| | | | | І 
| ! | | | | 
| | | | kl 
| | Пасі | |! 
=====s====x=========z====s=======================z============z==========================z==========================================xz============saz=z====mzs====nz=s============= 
| 33307 ] 
ROZPIERACZ SZCZEK HAMULC.KOL TYLNYCH |---------! 





| 89.12 | 


) ) ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 




















SZDSZ O Az EE EE ZEW O ADD BOO A ZE ATE A ----------------- А 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 33117 
Change | Introduced | Concern | | 88.03 |----------------- - 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 48 
иишаненисконтиа | савани =====|=====================================sszm=========== =====z========================z=x=uzm==========s======z==s=s==s=ss======================= 
l | MODELI PRODUKOWANYCH DO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [28.] Nazwa czesci 
| | MODELS MANUFAKTURED TIL |===|=========|====|==========z==========|===|========================================== 
І 1.1983 г. | 1] 10516670 | 4 | | С |PODKLADKA 
| 2| 16100811 | 4 | | С |NAKRETKA 
| 3) 4316753 | 1 | | С |TARCZA HAMULCOWA PR 
| 4| 4316755 | 1] | C [TARCZA HAMULCOWA L 
| 5| 4307326 | 4| | С [SZCZEKA HAMULCOWA КРС. 
| 5| 4340701 | 4| | С |SZCZEKA HAMULCOWA KPL. 
| 6| 4340702 | 4 | | С [OKLADZINA SZCZEKI HAMULC. 
| 6] 4307327 | 4| | € (OKLADZINA SZCZEKI HAMULC. 
| 7] 891725 | 8] | С |SPREZYNA 
| 8| 4166978 | 8| | € |SWORZEN 
| 81200015225 | 8 | | С |SWORZEN 
| 9| 4373441 | 8 | | с [PODKLADKA 
1 | 91200015525 | 8 | |  |PODKLADKA CIERNA 
| 10] 4284814 | 4 | | С [SPREZYNA 
в | 11] 4162206 | 4 | | С | PODKLADKA 
| 12] 4171169 | 4 | | с [PIERSCIEN 
J 113] 4274616 | 2 | | с [KOLEK 
| 14] 4340300 | 2 | | с | ВЕВЕМ HAMULCOWY 
| 14] 4360988 | г | | С |ВЕВЕМ HAMULCOWY 
| 15] 4360990 | 2 | | С |BEBEN HAMULCOWY Z КОСКТЕМ 
| І | І | | 
| ! | | | І 
| І | | | І 
| | | | І І 
| | | | | | 
i | | І | І 
======s=zz==z=======ss=======s=s=s=========================== == ===================================================================================== 














HAMULCE KOL го | — | IZO 





) ) ) ) 


CATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








зеді ііі ODER O O OOOO OSS SZZRO OOO GODS O O WERE O OE OO O OG ы ілі ііі O O DE A A 2 гі ііі рар 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy І | | Tabt. 33117/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.09 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 49 
===============| =Z============-====| “=== ============x=z===========<====s=s=s====z======|=======s==m====z========z=s=sx=s==========s=ss===s==============s==========z========r===ss==z=x======== 
| | MODELI PRODUKOWANYCH OD |Lp.|Nr rysunkujSzt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| | MODELS MANUFACTURED FROM | === |==========|zxm= a a 
| |. 1984 г. | 1] 16100811 | 3 | | | МАККЕТКА 


2| 10516670 | з] 
3| 46575284 | 1 | 


| PODKLADKA 
|TARCZA HAMULC. PR 





| | 

| ! 

| 4| 46575283 | 1 | | [TARCZA НАМШ С. L 

| 5| 7672964 | 2 | |  |SPREZYNA 

| 6| 7672965 | 2 | | |sPREZYNA 

| 7] 7672967 | 4| |  |SWORZEN 

| 9| 7672966 | 4 | |  [SPREZYNA 

| 10] 4373831 | г | | [PIASTA Z LOZYSKIEN 

| 11] 4379680 | 2 | |  |BEBEN HAMULCOWY 

| 11] 7672577 | 2] | [BEBEN HAMULCOWY 

| 12] 7672582 | 2] | ISRUBA 

| 13] 7672583 | 2] |  ]SRUBA 

ЖШ l^ J 1 

| І | І | | 

І І | І | | 

I І | | | І 

| | | | | | 

| 1 | | | | 

| | | | | І 

| І | | | | 

І І | І | І 

| І | | | | 

| ! | | | І 

| І | І | | 

| | | | і | 
=============s=======s=s===xz=z==sx=szs========x==s==s===========s====szs=x=============s=zsi: LAZZSTITIZTTLIZZIZZEZIEESLIIIICTIIIIIZENITLIIIIIIÉIZITIZZEIZZTTILLILTTIZXIIZEXIIILIIÍIIIITIIÉIIILIIÉILÉIILIZMEZILZIZIZI 





33117/1 | 


HAMULCE KOL PRZEDNICH I. |2 Ü [) 


| 92.09 





1TALOG CZEŚCI ZAMIENNYCH 
ЗАКЕ PARTS CATALOGUE 
1TALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


“тж 











zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | Tabl. 33117/2 
Change | Introduced | Concern | 92.03 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne ! | код 50 
z=z====w======= | ======s========s=== | ===z=z=zwz=w=szz=================x=m==zr=================| )=====z======m=sz==z==z=z========r=s==s====== раан 
| | MODELI PRODUKOWANYCH OD Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |7ю. | Nazwa czesci 
| | MODELS MANUFACTURED FROM ===|==========|====|====================|===|==============s==============s===s========= 
| |_1984 г. 1] 46575255 | г [76 [52С2ЕКА HAMULCOWA KPL. PR. 


1] 46575300 | 2 [76 
4| 7582552 | 2 |21 
1] 7582351 | 2 |21 
1] 5953529 | 2] 
1] 5953532 | 2 | 
! 
| 


|SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL. PR. 
|SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL PR 
|SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL PR 
{SZCZEKA HAMULCOWA KPL. PR. 

|SZCZEKA HAMULCOWA KPL. PR. 

|SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL PR 
|SZCZEKA HAMULCOWA KPL. PR. 

[SZCZEKA HAMULCOWA KPL. L. 

[SZCZEKA HAMULCOWA KPL. L. 

|SZCZEKA HAMULCOWA KPL. L. 

2] 7582347 | 2 |21 [SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL L 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1] 7582553 | 2 |21 | 
| 

| 

| 

| 

| 

2| 7582349 | 2 |21 | |SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL L 

І 

! 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

l 

| 

| 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 1] 7582350 | 2] 
| 2| 46575254 | 2 |76 
| 2| 7582346 | 2] 
| г] 5953528 | 2] 
! 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
! 
| 
| 
| 
| 


2| 5953531 | 2] |SZCZEKA HAMULCOWA KPL. L. 
2| 7582348 | 2 |21 |SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA КР. L 
2| 46575299 | 2 |76 [SZCZEKA HAMULCOWA ВЕ2А2ВЕ5ТОМА КРС. L. 





| 
| | 
| | 
| l 
| | 
| І 
| | 
| І 
| І 
| І 


>===ш=======>==ш == ===ш— == —з=-иш===—=——==-ш=ш= =====—=-—-= 


| 33117/2 | 
HAMULCE KOL PRZEDNICH аа 2 (9) [0 
| 


92.03 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

















STSTCZZZZZZZZZEGIZITIZZICIIZIZIIIIIIZNEUIIILTIZIILLIIIERT&ETeee——mgmme—— Imm commerce 2-11-22 IeA——TUEEMOmeSUMEE; Á Á ü 
Zniana | Wprowadzona | Potyczy | | | Там. 33125 
Change | Introduced | Concern | | 88.03 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 51 
===========s====|=================|==============================a=======s==s=====s===|========s=======================s=======================================================s= 
l | MODELI PRODUKOWANYCH DO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| | MODELS MANUFACTUED TILL |===|==========|====|====================|=== |===============zz=========================s= 
| ]. 1983 г. | 1] 12164711 | 8 | | С |NAKRETKA 
| 2] 10516870 | 8 | | с |PODKLADKA 
| 3| 4044421 | 4] | с |PLYTKA KPL 
| 4 4316757 | 1 | | € [TARCZA HAMULC. PR 
| 5| 4316759 | 1 | | C |TARCZA HAMULC.L 
| 6| 4307326 | 4 | | с [SZCZEKA HAMULC.KPL 
| 6| 4340701 | 4] | С [SZCZEKA HAMULC.KPL 
| 7| 4307327 | 4| | C |OKLADZINA HAMULC. 
| 7| 4340702 | 4 | | с |OKLADZINA HAMULC. 
| 8| 891725 | 4] | € |SPREZYNA 
| 9| 4166978 | 4] | с [SVORZEN 
| 9|200015225 | 4 | | с |SWORZEN 
| 10] 4373441 | 8] | © |PODKLADKA 
| 10|200015526 | 8 | |  |PODKLADKA CIERNA 
| 11] 4284814 | 4| | C |SPREZYNA 
| 12] 4360977 | 2 | | с |ВЕВЕМ HAMULCOWY 
| 13] 4162206 | 4 | | С |PIĘRSCIEN 
| 14| 4171169 | 4] | с |PIERSCIEN 
| 15] 4360976 | 2 | | © |BEBEN HAMULC.Z KOLKIEM 
| 15| 4340305 | 2| | € |BEBEN HAMULCOWY 2 KOLKIEM 
| 16] 4274616 | 4 | | С |ВЕВЕМ HAMULC.2 KOLKIEM 
| 17] 10517070 | 8] | € |PODKLADKA 
| 18] 15973921 | 8 | | € | SRUBA 
| І | | | | 
і І | | | І 
| І | | | | 
============s=====s===================sz==zazz===========================================u=================mazm==z==================s============================s=========m= 
| | 33125 | 
| HAMULCE KOL TYLNYCH І---------! 2 б T) 
І | 88.03 | 


) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

















z==============s=s===========x================s===x====s=s===ssxs===s==amz==zx=========zxz=m======x===============z==================x===x=mm==zm=-xs==sx====s=s=====s====s====s==s=====: ======== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 33125/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.09 |-——--—7——-—- - 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 52 
=====x=z=zz==s===== Í ==zs=zgz==z========= | ZEE ZES M тт <<< W -- OWO SSS OWO GG | =======xamx==s=s===x======r=z=z=z===s================================z=z=zm=x===r====xs==s===========s==== 
І | MODELI PRODUKOWANYCH OD |Lp- |Nr rysunku|Szt.| | га. | Nazwa czesci 
| | MODELS MANUFACTURED FROM |===||==========|==== |====================|===|========am==u==========z=a======s==s====== 
| 1.1984 г. | 1] 4044421 | г | |  |PLYTKA КРС 
| г] 46575285 | 1] | [TARCZA HAMULC. PR 
| з] 46575280 | 1 | | [TARCZA HAMULC. L 
| 4| 7672965 | 2| |  |SPREZYNA 
| 5] 10516870 | 4 | | IPODKLADKA 
| 5] 10516874 | 4 | | [PODKŁADKA 
| 6] 12164711 | 4] | |NAKRETKA 
| 7] 7672964 | 2 | |  |SPREZYNA GORNA 
| 8j 7672967 | 4 | |  |SWORZEN 
| 10] 7672966 | 4 | |  [SPREZYNA 
| 11| 7672577 | г | | |ВЕВЕН HAMULC. 
| 11] 4379680 | 2 | | [BEBEN HAMULCOWY 
| 12] 7672582 | 2 | |  |SRUBA 
| 15] 7672583 | 2 | |  [SRUBA 
| І | 4 | | 
Il | І | | 
| |! | | | | 
| 9 I | | | 
| | | | | | 
l ! | І | | 
| l | | | | 
| І | | I 
І І | |! | І 
l |! | Í | | 
| І | | t 
| l | І | І 
TIZZZLZIIZWNSEIZTITZILZZIITIZZBZZTZSNXIILTTIZZZZZZEZTIIZIIITITIIZENZEIZIIIIIETET M ENETZIIICUIETITASETSTNESIBIssTL————me—ILeUITUUIZEZEZIZIIEZTZIZITEEZIIEIILLIEETIMeEEÉZIEIIÍIÉIETIEZ£ZZITILIIINSTELIEEIÍIZIÍIÉIÍMEI 
| 33125/1 | 





HAMULCE KOL TYLNYCH 


| 
| 92.09 | 





(20) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 


CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


szs=========================================================================zx=x===z====s===s===z=z======s==s=s=zm=========x==z======s=s==sz========s=========x======s=ss===================m=s=== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 33125/2 
Сһапде | Introduced | Concern | | 92.03 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne ! І | kod 53 
zz=========n==— | ======s========== | =z=a===<=<===x====z===<c===s=====x====-=========x============= | ==========================s====m======x===z=============================r=r=x=z=z========x======= 
| | MODELI PRODUKOWANYCH OD |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2в.] Nazwa czesci 
| | MODELS MANUFACTURED FROM ===|========= |====|===================x= =s=|==s======================================= 
| 1.1984 г. 1] 7582351 | 2 |21 |  |SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL PR 


1| 7582352 | 2 |21 
1] 7582353 | 2 |21 
1] 46575300 | 2 |76 


|SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL PR 
|SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL PR 
|SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL. PR. 





] 
| 
| 
1| 5953529 | 2] | [SZCZEKA HAMULCOWA KPL. PR. 
11 5953532 | 2 | | {SZCZEKA HAMULCOWA KPL. PR. 
1| 7582350 | 2 | | [SZCZEKA HAMULCOWA KPL. PR. 
1] 46575255 | 2 |76 | [SZCZEKA HAMULCOWA KPL. PR. 
2| 7582347 | 2 |21 | [SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL L 
2| 7582348 | 2 |21 | [SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL L 
2| 7582349 | 2 |21 | [SZCZEKA HAMULCOWA ВЕ7А7ВЕ5ТОМА КР. L 
2] 46575299 | 2 |76 | [SZCZEKA HAMULCOWA BEZAZBESTOWA KPL. L. 
2] 5953528 | 2 | | [SZCZEKA HAMULCOWA КРС. L. 
2] 59535351 | 2 | | [SZCZEKA HANULCOWA KPL. L. 
2] 7582346 | 2] | [SZCZEKA HAMULCOWA KPL. L. 
2] 46575254 | 2 176 | [SZCZEKA HAMULCOWA KPL. L. 
| | | ка 
2 ! | І | | 
| p | | 
| | | | ! 
| | І FE d 
| l^ I | d 
| | І | І 
| | І ы 
І | | | | 
| | 1 1 
=z===xg===z===============x====================r===================================z=x=s=z=z====x====z=s=z==z===s===rx==sxx===z===s=sx==sx=z=====sz====s==========s=>=r>==m=r===x=mz;==s===x==================s== 


| 33125/2 
HAMULCE KOL TYLNYCH | Tj 
| 92.03 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 














Eiet ete 99 ет E << НЕ 59 ат тати сто ттттттжия -сосстта ==zz============================================================x=m=zm=m=====-===r=r=r=z==================s===== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 33135 
Change ] Introduced | Concern | | 92.06 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne ] | | код 54 
===========z====) ================= | ======z=================x==============x=========s=s===x== | sz=======s==m=z=m=r=z=======szgg==x===z====x=z===z===s=s=xz===sz===s===================z===s=============== 
І |.4SZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH ИВ TYLKO [Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Магна czesci 
| [ ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ]===|==========|====|====================|===|=======================s================== 
| [.01, 02, 05, 04, 05, 06 | 1| 10519601 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 21 7673307 | 1 | |  |SWORZEN 
| з] 13397676 | 2] |  |PIERSCIEN SPREZYSTY 
| 4|182377280 | 1 | | [PRZYCISK 
| 5| 7672743 | 1 | |  |PIERSCIEN 
| 6] 7672738 | 1 | |  |PODKLADKA 
| 7] 7672742 | 1] |  |sPREZYNA 
| 8| 4345507 | 1] | [PRET 
| 9] 972286 | 1| | С [2ЕВАТКА 
| 9| 7703908 | 1] | 5 |ZEBATKA 
| 10] 7672737 | 1 | |  |SWORZEN 
| 11] 7673308 | 1] |  |KRAZEK 
| 12|181880480 | 1 | |  |DZWIGNIA KPL. 
p 13] 13825711 | 4 | |  |SRUBA 
| 12] 7703907 | 1 | | D |WSPORNIK 
| 34] 4104877 | 1| | с [WSPORNIK 
| 15] 4104879 11 |  |PODKLADKA GUMOWA 
| 15] 5200434 | 1| |  |PODKLADKA GUMOWA 
| 16] 10734201 | 1 | |  |ZAWLECZKA 
| 17] 4345508 | 1] | [LINKA HAM. KPL. 
| 18] 4345516 | 41] |  |SPINKA 
| 19] 12642701 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 20] 4294425 | 1 |01 02 |  |DZWIGNIA KATOWA PR KPL. 
| 21| 4358635 | г [05 04 05 06 |  |DZWIGNIA KATOWA 
| 21| 4294426 | 1 |01 02 |  |DZVIGNIA KATOWA L KPL. 
| гг] 4360978 | 1 |01 02 | [WYCINEK KPL L 
=============s========ss===s==== зжжашкситсиластесттиигсстпиессашкижисссиссиапиниститссиоионилсасинситиииатетиииетношисиототипатссассатвета 








БТЕКОНАНТЕ HAMULCEM POMOCNICZYM - RECZ. 


| 33135 


|| уб 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











X a e a m a a a e a l á aL Lñ y y aaa a << << 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 33135 
Change | Introduced | Concern | | 92.06 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 54 
=============== І =—==-==========-= 1 s============: =======s===========s=i ======= | EEIZENILITITII ЕЕЕ 
| | |LWSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |za. | Nazwa częsci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |#===|==========|====|====================|=s=|========================================== 
| | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | 22|200012109 | 1 |01 02 | [WYCINEK KPL L 


| 25|200012110 | 1 |01 02 
| 23| 4360979 | 1 |01 02 


[WYCINEK KPL PR 
[WYCINEK KPL PR 








| 
| 
| 24| 4058025 | 2 |01 02 |  |OSLONA 
| 24] 7672970 | 2 {03 04 05 06 |  |OSLONA 
1 | 25| 4045845 | 2 |01 02 | [USZCZELKA 
) | 26] 4058305 | 2 [01 02 |  |SPREZYNA 
5 | 27] 7672739 | 2 |05 04 05 06 | |SWORZEN 
7 | 28| 7672972 | 1 |05 04 05 06 | [USZCZELKA PR 
5 | 29| 7672973 | 1 |03 04 05 06 | [USZCZELKA L 
| 30| 5960856 | 1 |03 04 05 06 |  |DZWIGNIA KPL. STER. SZCZEKAMI L. 
| 31] 5960857 | 1 [05 04 05 06 |  |[DZWIGNIA KPL. STER. SZCZEKAMI PR. 
| 32|182191780 | 1 |05 06 |  |REKOJESC DZWIGNI 
| І | І | І 
І І | | | | 
| І | І | І 
27 | І | І | І 
| І | | ШЕ 
І І | і | |! 
32925 | | | І I 1 
acl. s] | І Бч 
1 І! | і І | І 
s І І | І | І 
| | |: 54 | 
| І I І | І 
| І | | | | 
=s===z=====s=z================—s s ====s====z==ax===z=s================s==z=zsu=============z======>==m========s============s===z===z==s========z===mm=rs=z==========s===== 


| 33135 | 


STEROWANIE HAMULCEM POMOCNICZYM - RECZ. |-------! ilz Ü p 


| 92.06 | 





) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











ZCZEXIZZTZZZZZZZXZZZTITISSEZCIZETIILZIZSIZZIIIZZEEIIZIIZZIZIIIZEZEIIIZZIIIÉZIIUANSSNEESIIEZTIIIEEeEeeESeIULA—— ———————————EaEIÍIÉZIIIZIIZEZZZETEIETITTEILIEIEÉEELIILESENEIITIIZIIZZZZLIIITLTEEELIÉZIÍIÉZI ====== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy ! | | Tabt. 41201 
Сһапде | introduced | Concern | өрле! | Rom 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 55 
z=========mx=====|====z==========s= | =zz===========m====================================|========================================sr=s=s==s=sss=======ma==s===rmar=us=s=====s==ss==s=== 
] | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|====================|===|=============================a========w=== 
| 1.01, 02, 05, 04, 05, 06, 07, 08 | 1] 4460398 | 2 |05 06 | с |TULEKA 
, | 1] 7669742 | 2 |05 06 | D |TULEJKA 
| 1| 4375607 | 2 |01 02 03 04 | [TULEJA 
| 1] 7672063 | 2 [05 06 | b |TULEJKA 
| 2] 7669065 | 2| | |KLAMRA 
| 3| 10516470 | 2 | | ІРОФКІАФКА 
| 4| 4111357 | 2] |  |SRUBA 
| 5] 4446773 | 1 [01 02 | [WSPORNIK 
| 5] 7532609 | 1 |05 06 | с [WSPORNIK 
| 5| 7661502 | 1 |05 06 | D [WSPORNIK 
| 5] 46575245 | 1 |07 |  |WSPORNIK 
| 6] 325499 | 1] |  |WALEK DOLNY 
| 6| 4288574 | 1 | |  [WALEK DOLNY 
| 6] 4429182 | 1] |  |WALEK DOLNY 
| 6| 5200335 | 1] | IWALEK DOLNY 
| 7| 16104421 | 2 | | |МАКВЕТКА 
| 8] 43236001 | 1] |  [PRZEKLADNIA KIER. 
| 8|200015390 | 1 | | IPRZEKLADNIA KIER. 
| 9| 10519601 | г] |  |PODKLADKA 
| 10] 4460399 | 1 |03 04 05 06 | с |VALEK KPL 
| 10] 4375605 | 1 |01 02 | [MALEK KPL. 
| 10] 4409054 | 1 |01 02 | IWALEK KPL. 
| 10] 7548281 | 1 |05 04 05 06 | D {МАЦЕК KPL. 
| 11] 16235421 | 2] |  |SRUBA 
| 11] 16235424 | 2 | |  |SRUBA 
І 12] 16104121 | 3 | | — |NAKRETKA 
===========================x=m=msusms==========r==========s===============z==z=x========z====z===sz=======zz=======z===z===zsz======s===========xzx=====z==sx===s======m====5;=z=z=zz;=z=======z=zs=s===== 
| 41201 





PRZEKLADNIA KIEROWNICZA Z KOLEM 


| 92.12 





ЕСІ! 


) ) 


1TALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
ЗАВЕ PARTS CATALOGUE 
1TALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 









стаите тт тт станат титан тт 3 тс-- << ## тт -<# << <<< - 7 <-<#т #<- << <<< <<< -< <<< #2 <<<“ <<< -<--: =========z====== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 41201 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 55 
SAESDZŁZNESSSR= |#================ | зЕзизаниаииитишиениинисенкининипинежиичиниикииииин | z=z========umwmwsmzs=arasasm Gas uuuasrsüsm ssh 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |р. [№ rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|==== |====================|===|=======ss========s======================== 
| 1.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 13] 12647101 | 3 | |  |PODKLADKA 
| 14| 10791411 | 1 | | ТҺАКВЕТКА 
| 15] 4414918 | 1 [0102 | [KOLO KIER.KPL. 
5 | 15] 4414917 | 1 |01 02 | [Коо KIER. KPL. 
| 15|200013825 | 1 |01 02 | [KOLO KIER. KPL. 
| 16] 5201470 | 1 |08 | [KOLO KIER. KPL. (BEZ OSLONY) 
| 16] 46575026 | 1 |03 04 05 06 | D [KOLO KIER. KPŁ. (BEZ OSLONY) 
| 16] 5201415 | 1 |07 08 | [KOLO KIEROWNICY KPL. (BEZ OSLONY) 
| 16|200015581 | 1 |03 04 05 06 | с [KOLO KIER. KPL. (BEZ OSLONY) 
| 17] 46575047 | 1 ]05 04 05 06 |  |OSLONA 
1 | 18] 5201471 | 1 |08 | 1к010 KIEROWNICY 
2 | 18] 5201330 | 1 |07 08 | [KOLO KIEROWNICY 
3 | 18] 46575024 | 1 |03 04 05 06 | 0 [кого KIEROWNICY 
2 " | 18] 4415188 | 1 |03 04 05 06 | с [KOLO KIEROWNICY 
5 | 18| 5201414 | 1 |76 | с [KOLO KIEROWNICY JUGOSL. 
1 | 19] 4415191 | 1 [05 04 05 06 | € [KOLO KIEROW.Z PRZYCISKIEM SYGNAL. 
6 | 19| 46575025 | 1 [05 04 05 06 | D [KOLO KIEROWN. Z PRZYCISKIEM SYGNALU 
f | |! | |! | | 
8 | |! | і l | 
Я 1 1 
| |. LE d | d 
| 1 | І | | 
| ! | d | |! 
| | | d Í | 
|. І l І | 1 
| | | 4 | | 
=Z========x======r==========x=========================x=========x==s========x===============x========x===sx==========r=============x=======s====x==s=======x==============s==========—======= 
| | 41201 | 
| PRZEKLADNIA KIEROWNICZĄ Z KOLEM 5-1] 7), 
| { 92.12 | аб 


ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
iPARE PARTS CATALOGUE 


ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








==z===agmzz======x===zx===========sz=======s====s=x===s===s====z=====z=x======================================s========m===z=====z=z=zz=uz=z================z===============xmzz========s=s====s=s 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy 1 | | Tabl. 41201/1 
Change | Introduced | Concern | | 91.06 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 56 
-===——-—======== | ================= | ===========s=szs=======s==s===xwx==s====s=z===x=z==z=z===z==z=-xz==|)z===z=z=z==z======z===s===z=s============x=====Ñ =z=======x========m=z=====s===x=========m=xsr========= 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie ]zn. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ===|==========|====|====================|===|=s====================================s==== 
| 1 01, 02, 05, 04, 05, 06 | 1| 4361307 | 1 [01 02 |  |KOLUMNA KIER. BEZ BLOKADY 
| г] 7535280 | 1 [05 06 | [KOLUMNA KIER. KPL. (096) 
| 2| 5200364 | 1 [05 04 05 06 | [KOLUMNA KIER. KOLO MIEKIE BEZ BLOKADY 
| 2| 4377053 | 1 |05 04 05 06 | [KOLUMNA KIER. Z BLOKADA 
| 2| 5200363 | 1 |64 03 04 05 06 | {KOLUMNA KIER. KOLO MIEKIE Z BLOKADA 
| г] 7572370 | 1 [05 |  |KOLUMNA KIEROWNICY KPL. 
| 3| 7661491 | 1] | о |WALEK GORNY KPL. 
| 5] 7535278 | 1] | € [МАЦЕК GORNY KPL. 
E 4 | | | | 
| | | | | | 
jo іг. | | | 
l | | | l| І 
| | | | l| І 
| 1 | | > 4 
l | | | | І 
| |! l | | І 
І |! | | Í | 
| |! | 34 | | 
| | | ! l | 
| І | | | І 
| | | І | І 
| | | І | | 
| | | І l І 
| | | | | 4 
| | | | | | 
| І | | | | 
Z=======m=======m=r=x===m==r==s=z==================z=======================================================================mxm==z===z===x=============m=: zz=============s==s=s========== 


KOLUMNA KIEROWNICY 











| 41201/1 | 
зана ЛЕТ 
91.06 | == 


) ) ) ) 


KATALOG С2Е5СІ ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

















s==================s=s===========z====s========z=umzm================s=s=======s======x==z=====x=====m=r======r===gz=zz================================mm==zz=s=sz=sz==ss=s===========s============== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 41202 
Change | Introduced | Concern | | 88.09 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne ! | | код 57 
===============|=================|====================s====ass=a=sa==s===ax==a===s=====|=========================nz=====a===sss======ss=====================u=================== 
! | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |р. |М" rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|========s=|====|==============z=z====|===|=========s=====================z=========== 
| 1.01, 03, 05 | 11200016461 | 1 |76 | |МАКЯЕТКА 
. 14 202224 | 1 | |  |NAKRETKA 
3| 5200171 | 1| | IsRUBA 
3| 965201 | 1| | ISRUBA 
4| 4346340 | 1] | ІҸҮСІМЕК ZEBATY 
5] 4323615 | 1 | | ІРОФЖІАОКА 
6| 13824321 | 2 | |  ]SRUBA 
7| 986508 | 1] | IPOKRYVA 
8| 986309 | 1| | [USZCZELKA 
9| 336501 | 2 | |  |LOZYSKO 
9|200013838 | 2 | | |tozvsko 
9|200015391 | 2 | |  |Lozysko 
10| 336514 | 1] | |МАКВЕТКА 
11| 4289312 | 1 | |  [SLIMAK 
12] 13824521 | 2 | | ISRUBA 
13| 10332110 | 1] |  |KOLEK 
14| 4323602 | 1| | [OBUDOWA KPL. 
14) 4352193 | 1] | [OBUDOWA KPL. 
15400016976 | 1 | | | PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
15] 40001690 | 1 | |  |PIERSCIEN 
16] 14324111 | 1] | [KOREK 
16] 14324140 | 1 | | [KOREK 
17] 4383150 | 1 | |  |TULEJKA 
17] 880394 | 11] |  |TULEJKA 
18] 880393 | 1 | |  |PIERSCIEN 
19] 4091352 | 1 | |  |PLYTKA 
mz============z============z=z===s=========x====z==========z==============z====x=========x===z=zz===========r====s=ax=sx=z===x======== 


41202 


| 
PRZEKLADNIA KIEROWNICZA - CZESCI zamawia | il op 
І — 


| 88.09 





) ) ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











=z=========mr==z===z===xz==ss==s===s====z==s===s====m=z=s===================s==========z======================u======s==============r======================z==s=sz===z=z=========m===================s 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy ] | | Tabl. 41202 
Change | Introduced | Concern | | 88.09 |---------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | [ коа 57 
===============||=<================ | ==#============================x=z===================== | ===============s=: S O O O O a a 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.INr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|==== ====================|===|==========azz=====ss=====a======s==ss=s======= 
] 101, 05, 05 : | го] 4091351 | 1] | [USZCZELKA 
| 21] 4110405 | 1 | | [RAMIE PRZEKL. 
| 22| 40001700 | 1 | |  |PIERSCIEN 
| 22|400017076 | 1 | |  |PIERSCIEN USZCZELNIAJACY 
| 23] 4091350 | 1 | | [POKRYWA 
| га] 10414170 | 2] |  |PODKLADKA 
| 25| 14289721 | 2 | |  |SRUBA 
| 26| 12575821 | 1 | | |МАКВЕТКА 
| 27| 10796401 | 1] | |ZAWLECZKA 
| |! | І | І 
| | | | | І 
| | | | | | 
| | | |! | | 
| | | | | І 
| | | І | | 
| | | | | |! 
І І | І | І 
| | l | | | 
| |! | 1 | І 
! І | | І І 
| ! | І | | 
| І | |! | | 
| | | 1 | | 
| І | І | ! 
| | | І | ! 
| | | | | | 
===============s===s======ux=z=g=z=========================================================s==s=============mu=ms====s=================s=z========r======z===============z========s===== 





| 41202 


| 
PRZEKLADNIA KIEROWNICZA - CZESCI pc mg JZ Ü p 
| ШЕ 


| | 88.09 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ) ) ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











жетт-- тт тт <<< - <<< <3- - 2 тт ---<3 3 тт 7 --3<-- тт; <<< -<--< << ст Е << <--:-7+## тт -<-<9--- “тт <<< <<< << тв << << 35 < 2 Е <<< <<< + --Е<з- << 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 41202/1 
Change | Introduced | concern 1 | 90.09 |----------- == 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 109 
=============== | ================= І сте, O Z EE | BOO O O a дестесі екеніні 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS [=== | «зна ЕЕ | вата |анизанизашациянитена|ана|аястаананинсиаксизиснанииинссскистистиетт 
| |. 05, 06 | 1] 4426922 | 1 | | [VALEK DOLNY 
| 2| 4179802 | 1] |  |OBEJMA MOCUJACA 
| 3| 4179801 | 1] | |KLAMRA PR 
| 4| 10516674 | 2 | | IPODKLADKA 
| 5| 16135621 | 2 | | |SRUBA 
| 6] 7602537 | 1 |05 |  |PRZEKLADNIA ZEBATKOWA (096) 
| 6] 7602538 | 1 |06 |  |PRZEKLADNIA ZEBATKOWA 
| 6| 7585449 | 1 [06 |  |PRZEKLADNIA ZEBATKOWA 
| 7] 4169380 | 1] |  |OBEJMA MOCUJACA 
| 8| 4169379 | 1] |  [KLAMRA L 
| | | | l | 
| | | І l | 
ІР; | | l І 
I | | | l І 
І І | І | ! 
| | | І | | 
l | | І Fg 
іс Ld I I 
| | | |! l І 
l | | ! | í 
| | | ! | | 
| | | d І | 
| | | І | І 
| ! | | | | 
І | l | l | 
I | | І i | 
Е ========== ===== z======================z====z=z==========m===z=======m====u=m==z=======—====z=z=z===s======z===z==s= 














| 41202/1 
PRZEKLADNIA KIER. ZEBATKOWA |--------- 7 2 Ü [] 
| 90.09 | 





) ) ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 41202/5 
Change | Introduced | Concern | | 92.03 |— ÀÁTsj— 
Modification | Introduit | concerne | | | kod 108 
=============s= | mz================ ] пвинвтинаместенававнацилииаватитасапазинааатиитииаа | инихосевикизиашиаскезешициинатиаитанизаисиикиззиценесиавецеававнисвашиеназашинакесативва 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | та. | Магна сгезсі 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS ===“ мм 
| [05,06 1|1582454 | г | | ]580ВА 
| 2] 4169372 | 1] |  |KOLNIERZ 
| з] 4169376 | 1] |  |PODKLADKA 
| 4| 4169377 | 1] |  |[PODKLADKA 
| 4| 4169378 | 1] |  |PODKLADKA 
| 5| 4457109 | 1 | |  |SPREZYNA 
| 6| 4198259 | 1 | | |USZCZELKA 
| 7| 4198262 | 1 |87 23 66 |  |ZAPADKA 
| 8| 4327484 | 2| і [OPASKA MOCUJACA 
| 9| 4371155 | 1] |  |OSLONA USZCZEL. 
| 10] 7696243 | 1] | | ОРАЗКА MOCUJACA 
[11] 4322570 | 1 | | [OPASKA MOCUJACA 
| 12] 4371156 | 1 | |  |OSLONA USZCZEL. 
| І | d | І 
Ж | | | |! 
| | | | L4 
| | | | | | 
| | | | | |! 
| |! | ! | | 
| | | ! | | 
| І | | l | 
Í | | | | | 
| І | d | І 
l І | |! | | 
l І | | | | 
| І | І | | 
=======================m=r==x==================x==s========s===z=======================-;=========================s=======z=mmzxmz=z===s===r====ss=z==Ñ-=Ñ=x=mx==mm2zz=zmmFrz=====s=;==r==zs========s 
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PRZEKLADNIA KIER. ZEBATKOWA --------- 1 2 (6) Ш) 
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| 92.03 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH | 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


























Puta do E TT ATTE === а таз # я << ссссааисаятажашиитатосетититатоссооссостстисиииитасаиоссосститпагиииинвасиназиакпиши-сотесотенетитипиииаииаииатоа 
Zmiana | Wprowadzona [| Dotyczy | | | Tabl. 41202/6 
Change | Introduced | Concern | | 91.03 |--------------- 
Modification | Introduit | Concerne | 1 і код 110 
===============|=========s======= |===============================s=================== |==========================================================================zmanuwaszmus 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.]Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
=== | |_ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|======================================== 
ors |. 05, 06 | 1] 10791214 | 2] | ІҺАКВЕТКА М12х1,5 
| 1] 10791211 | 2] | [NAKRETKA 
| 2| 43061821 2 | | [KAPTUREK 
| з] 12575611 | 2] | | МАКРЕТКА 
| 4| 7591300 | 2 | |  |DRAZEK BOCZNY 
| 4| 5962774 | 2 | | |5RAZEK BOCZNY 
І l І l І 
І | І | | 
| | І | І 
| | |! I| | 
| | | L^ 
! | І | І 
| s | | І 
| ul | |! 
| | | | |! 
| | |! | ! 
| | І | І 
| | І | | 
| | І | | 
| | | | | 
| l| | | | 
| | |! | | 
| | І I І 
І | | | | 
| 1 | | 
| | І | d 
=== ЕЕЕ 
| 41202/6 | 
PRZEKL. КТЕН. ZEBAT. 2 UKL. DRAZKOW —— | 





91.03 | 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





























UKLAD DRAZKOW KIEROWNICZYCH 








—=sss==a====ssz===ss==z=a===s==ss==========================================================s====s======================================s============ss===s==============s=== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 41210 
Change | Introduced | Concern | | 91.03 |-—— am 
Modification | Introduit | Concerne l | | kod 58 
===============|=====s==========s |#===========ss======s================================ |==========samaawawanamaunzum=azz=uzznazmsz================================================= 

] | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |р. [Ме rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
ыы = l | ONLY FUNDAMENTAL MODELS ===|==========|====|=================n== [шша |s======================================= 
— | |01, 05, 05, 07, 08 | 1] 16043924 | 4 | |  [SRUBA 

1| 16043921 | 4 | |  [SRUBA 

2| 5200447 | 2 [76 96 | |PRZEGUB KULOWY 

2| 5200901 | 2 | | |PRZEGUB KULOWY 

2| 4104085 | 2| | [PRZEGUB KULOWY 

3| 4306182 | 6] | |OSLONA KPL. 

4| 12575611 | 6 | | | NAKRETKA 

5] 858394 | 4 | | {ZACISK 

6| 5200534 | 3 |76 64 94 27 | | KAPTUREK 

6| 16104111 | 4 | | | NAKRETKA 

7| 4100867 | 2 | | |DRAZEK POPRZ. 

7| 4345470 | 2 | | |DRAZEK POPRZ. 

8| 4100998 | 2 | | |PRZEGUB KULOWY 

8] 5200445 | 1 |76 96 | | PRZEGUB КІЛ ОМҮ 

8] 5200899 | 2] | | PRZEGUB KULOWY 

9] 4101808 | 1 | |  |DZWIGNIA 

10] 5200900 | 1 | | | DRAZEK KPL 

10] 4101815 | 1 | | | DRAZEK KPL. 

10] 5200446 | 1 | | |DRAZEK KPL. 

м 991079 | 1] | | SKORZEN 

11|200015854 | 1] | | SWORZEN 

12] 990986 | 2 | | | PODKLADKA 

13| 4322578 | 1 | | |MSPORNIK KPL. 

14] 7551009 | г | | | TULEJA MET-GUM. 

14| 4338574 | г] | | TULEJA MET-GUM. 

14| 4362070| 2] | |TULEJA MET-GUM. 
Fs=a====s===ss=====s=====sz=zmmuz====s=s====z=ne==========s======================r===========================================================================s=s========z=z==s== 





| 41210 


| и 120 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





























R O OO ——É——————————————————————A—AA——————————————————— —ÀY—Ü(—À 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 41210 
Change | Introduced | Concern ! | 91.05 |-------------------. 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 58 
==s=======s=====|=================|============s=================z===================== |===zznzzzzcszn=— =============================================================== 
] | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.[Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 

жаза Зас | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |==|==========|==== | яятаиисашавкирананая |se= s==s====z===s=====s=========================: 
| 1.01, 03, 05, 07, 08 |15| 4322576 | 1 | | [WSPORNIK 

16| 12647101 | 3 | PODKLADKA 

17| 16104121 | 3 | NAKRETKA 

18| 12574711 | 1 | NAKRETKA 

19| 4101813 | 1 | DRAZEK KPL. 

19] 5200898 | 1 | DRAZEK KPL 

19| 5200444 | 1 | DRAZEK KPL. 





| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
і 
l 
і 
| 
| 
| 
| 
І 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
! 
| 
! 


wmzzm=sssazrssr======sumams=ss====ss======ssssuam=x=========================================================================================================== ================ 


| 41210 
UKLAD DRAZKOW KIEROWNICZYCH J— — ———— 2 D p 
| 91.03 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 














EZ ENDE Em аяне O ET A EE O DP 
Zmiana | Wprowadzona | dotyczy | | | Tabl. 94501/8 
Change | Introduced | Concern | | 90.09 |----------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 188 
=a=============| =================|==============================================s===== |#=============================s======================================================== 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |tp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie Zm. | Nazwa czesci 
Бл Ж ы | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |==|=======|===|==============|==|=—==========asassssssssa=sassssss 
| 








| ! 
| | 
--------- 1:08 | 1] 5201472 | 1] | [ZESPOL URZADZEN STERUJACYCH KPL. LD 
1|200014608 | 1 | | [ZESPOL URZADZEN STERUJACYCH KPL. LD 
л] 5201590 | 1] | |ZESPOL URZADZEN STERUJACYCH KPL. RD 
1|200014556 | 1| |  |ZESPOL URZADZEN STERUJACYCH KPL. RD 
| | І | | 
| I І | І 
| | | | І 
| | І | І 
| I І! | ! 
l I | | Í 
| | d | Í 
l | | l | 
| | ! | | 
| | d | І 
| І. І | | 
| Es -i | І 
і | |! | | 
| | | | І 
| | І | | 
| | | | | 
| | | | | 
| | І | | 
! b | | І 
| | І | | 
| | | l І 
І MM l І 
ip а ы EEE ===aaz=======s==========s=================s=s==s==================s====================================zuunuzz========ss=================rz= 





| 94501/8 7) 
ZESPOL URZADZEN STERUJACYCH KPL |--------- j) 
[ 90.09 | 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





























—==z======s=zamm====sssz=========================ss=s======z===========s==========s======================s===========================z==assss=================================== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy І | | Tabl. 44301 
Change | introduced | Concern І | 92.12 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | l | kod 59 
алаксотааскоснви | ====z==z=========wa | ================ ====x=z=z=======z=mssasss==m 1 z=====================================Ñ;====================================nuzznuwgzz==== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а.] Nazwa czesci 
шт NM |. ALL FUNDAMENTAL MODELS |== |========|====|==================== al ӘЄ3б (шз 
== u Ба | 1] 5200681 | 1 [7696 | [RESOR KPL. 
1| 4350176 | 1 | | [RESOR KPL. 
2| 4351064 | 2] |  |ZDERZAK 
3| 10516670 | 6| |  |PODKLADKA 
4| 16100811 | 8| | [NAKRETKA 
51450000001 | * | |  |PODKLADKA 2 
6|440000002 | # | | IPODKLADKA 
7|440000006 | # | |  [PODKLADKA 1.5 
81440000007 | # | | [PODKLADKA 
9| 4315919 | 2) | [WSPORNIK 
9| 7587360 | 2 | | [WSPORNIK 
10] 4310776 | 2 | |  |PLYTKA ELAS. 
11] 4313195 | 2 | | [WSPORNIK 
11] 5200435 | 2 |76 96 64 | [WSPORNIK ZAWIESZENIA RESORU 
12| 10516870 | 10 | | |PODKLADKA 
13] 12164711 | 4] | |NAKRETKA 
14] 7551007 | 2 | | [TULEJA MET-GUM. 
14| 4305737 | 2| | [TULEJA MET-GUM. 
14| 7583091 | 2 | |  |TULEJKA MET-GUM. 
| | І | | 
| | І | | 
| | |. | | 
l | і l І 
| | І l | 
| | І І І 
| | І l І 





==================s======ss=s============ ==: OS 
z==============. €———————————————————  —À——á€ QÀMÀMMÀ MÓM ÀÓMQMPÀÓ QM áÓÀ ÀA —————— адве 
=z=======sz=z=====zzzz=======maxs=xz=xr==m=====x==ssrsrs 


| 44301 


ше сы ез| 126p 





92.12 





\ ( ( ( 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


























Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 44301/1 
Change | Introduced | Concern | | 91.09 |--------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 60 
Bcczmzzssszz--22|sz-2zz--2z222z2zll15- ===s=m=======s======am=s====================s=======|======s========================================ssmamaxznz=========================s==== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 

— ша! | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|====================|===|===============a===ass=======s============= 
RZESZA 1:01, 02, 03, 04, 05, 06 | 1] 14048911 | 4] |  |NAKRETKA 

1] 12574811 | 4 | | |МАКВЕТКА 

2| 4179997 | 4 | |  |PODKLADKA 

3| 899985 | 4 | | [PODKŁADKA 

4| 4241573 | 2 | |  [SWORZEN 

4| 4320544 | 2 | | | SWORZEN 

5| 970490 | 1] | | PODKŁADKA 

6| 4009587 | 4 | | | PODKŁADKA 

7| 4236877 | 4| | [TULEJA 

8| 10516870 | 10 | | | PODKLADKA 

9| 12574511 | 8 | | | МАКВЕТКА 

10] 4332871 | г | |  |[PODKLADKA 

11| 4332868 | 4| | IPIERSCIEN 

12] 4332869 | г] |  |PODKLADKA 

13] 4332870 | г | |  |PODKLADKA 

14| 10516674 | 4] |  |PODKLADKA 

14| 10516679 | 4 | |  |PODKLADKA 

15] 16100811 | 2 | | ІМАККЕТКА 

16| 5000897 | 2| | | MISECZKA 

17| 4327415 | 4| | | PIERSCIEN 

18| 4340626 | 2 | | [AMORTYZATOR 

18| 4408210 | 2 | | | AMORTYZATOR 

18| 7591348 | г | | [AMORTYZATOR 

18] 46575002 | 2] ] | AMORTYZATOR 

19| 7585723 | 4| |  |TULEJKA METALOWO GUMOWA ZAW. PRZEDN. 

20| 4382396 | 2 | | манас? 

U m O a O ODDZ тааст OW OO WG O SZOS OSOZ OOOO ZZA ттт ZZ затошотсттисситасиииатоиииалакас 





| 44301/1 | 


ZAWIESZENIA PRZED.— AMORTYZATOR I WAHACZ |—— Th ul ІРІНДІ) 


| 91.09 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ( ( | 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











==========>======z==z========m=================================x=z==========================================wza====x==z======u=z===munz=========s================s==s=s====ss== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabi. 44301/1 
Change | Introduced | Concern | | 91.09 |----------- -- 
Modification | Introduit | Concerne | | үк 
==============s=|=s================|=============================s=======zm=============| z=mu=======================================uss===munss====ussz=smanunas===usura-s—as== 
ааа ..Т.М52Ү5ТКІСН MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |tp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zn.] Nazwa czesci 
= >s x z панаван ALL FUNDAMENTAL MODELS ОР ONLY |===|=========s=|==== |[s===================|===|=============as==s==sa=ans=s==saa=ss===— 
— _ І... 1.01, 02, 05, 04, 05, 06 | 21] 890414 | 2] | SRUBA 





гг] 12574511 | 4 | 
23| 7583091 | 2 |76 96 64 
23| 7551007 | 2 | 
23| 4305737 | 2 | 
24| 15971621 | 2 | 


| | НАКВЕТКА 
| 

| 

| 

| 

| га] 15971624 | 2 | 

| 

| 

| 

| 


|TULEJA METALOWO-GUMOWA 
| TULEJA MET-GUM. 
|TULEJA MET-GUM. 
| SRUBA 
| SRUBA М10х1,25х90 
|TULEJKA SWORZNIA ZWROTNICY 
[TULEJKA SWORZNIA ZWROTNICY 
|KOREK 
D |OBEJMA ZWROTNICY (2 SMAROWNICZKI) 
| 27] 4327522 | 2 |01 03 05 C |OBEJMA ZWROT. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
25| 4230533 | 4 | | 
| 

| 

| 

| 

| 27] 4435313 | 2 |05 06 |  |OBEJMA ZWROTNICY (096) 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

i 

I 

і 

| 


25| 5201281 | 4| 
26| 10158901 | 2 | 
27| 5200985 | 2 |01 05 05 


| гт] 4327523 | 2 |01 03 05 с |OBEJMA ZWROT. 
| 27} 4327521 | 2 |01 05 05 с |OBEJNA ZWROT. 











| 
| І | І | 
| І | І | 
| І | І | 
l І | | | 
| |! | І | 
| І pos ! 
| | | І | 
| І L І | 
b | | І l 
| І | І | 


| 44301/1 | 


ZAWIESZENIA PRZED.— AMORTYZATOR I МАНАС? e | MAON 


91.09 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

















Zmiana | «prowadzona | dotyczy | | | Tabl. 44301/2 
Change | Introduced | Concern І | 89.03 [—---------—-—--- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 61 
===============|=================|=z=zm=================s=============================== |=============================================s=====sssssas=s=s=====s=s============== 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku[Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
= Z j |_ALL FUNDAMENTAL HODELS OR ONLY |==|========|==== |====================|===|==================== =============== 
= | |01, 02 | 1] 4375584 | 1] | [ZAWIESZENIE PRZEDNIE PR 








1] 4341622 | 1 |01 02 

2| 4575585 | 1| 

2| 4341623 | 1 |01 02 
| | |] 


[ZAWIESZENIE PRZEDNIE PR 
[ZAWIESZENIE PRZEDNIE L 
[ZAWIESZENIE PRZEDNIE L 





| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
і 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


l 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
і 
l 
l 
! 
І 
І 
| 
| 
| 
| 
! 
l 
l 
l 


| 
I 
| 
| 
l 
| 
l 
І 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


ите OE OO OSO OR WE ZE O O O A O OS EZ EE TE APA A DOO AC A A ae m e zz=z====z===============z=x======s====== 





| 44301/2 | 
ZAWIESZENIE PRZEDNIE KPL. — 





| Bo Шар 


( ( ( ( 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 




















DeeeTa—-m—€——rrcI-zel-CezIczzczllL.LIlZZmrlll-lll--—42--zfBT---zl-—-z-z£zLB-——L--------z2------2--zz2z2-2-------IzIz-zmaxame-l--------2-----2-----—-—-n---0-----0---zz2l1---2--2-c0-cx—anmaeunnr 
¿mana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 44305/3 
Change | Introduced | Concern | | 90.09 |---------- AR 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 62 
s===============|=x==z=============s= |=======ss============s===============swu========m=s=== |==============================================uzu===================================== 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH ]Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |2m. | Nazwa czesci 
— Euer Ше | ALL FUNDAMENTALL MODELS [===|==========|====|===========s====s===|=== z=======================mmmmscmmxasnzÑmass= 
¿= оі лын раце | тр 4101670 | 4 | | |SRUBA 
2| 894040 | * | |  |PODKLADKA 
3| 4064453 | 1] | [WSPORNIK PRAWY 
4| 4064454 | 1] | [WSPORNIK LEWY 
5| 4205911 | 6 | |  ]PODKLADKA 
6| 10516870 | 10 | |  |PODKLADKA 
7| 50832632 | 6 | |  |SRUBA 
8| 4305591 | 4] | [TULEJA MET-GUM. 
B| 7551005 | 4] | [TULEJA MET-GUM. 
8| 7551006 | 4 | | [TULEJA METALOWO-GUMOWA 
9| 10520001 | 4 | | IPODKLADKA 
10] 16105011 | 4 | | |NAKRETKA 
11] 4121625 | 2] |  |PIERSCIEN 
12| 4115603 | г | | [MISKA 
13| 4297957 | 2] | [SPREZYNA 
14| 16100811 | 2 | | ІМАКВЕТКА 
15| 10516679 | 2 | |  |PODKLADKA 
15] 10516674 | 2 | | |PODKLADKA 
16| 12646701 | 2 | |  |PODKLADKA 
17| 4360969 | 2 | | [ZDERZAK 
18] 4360971 | 1] | |МАНАС? PRAWY 
19] 4360972 | 1 | | МАНАС LEWY 
| l І | І 
| іЯ | І 
І | І | ! 
22.7 | | ! I І 
U58585 ======5==s============a==========zx================s===========m=muem=z============================================== =z====sss=============s====== 








| | 44305/3 | 


] ZAWIESZENIE TYLNE — SPREZYNA, WAHACZ ———, 0ÑÚl Ж) Ü j) 


| | 90.09 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIĘCES DE RECHANGE 











u= ======s======s=s==z=======saum=zm===ss===================z================muuzmz======================================zzzmmmzmmanmuazr================================================== 
Zmiana | Wprowadzona | dotyczy | | | Tabl. 44305/4 
Change | Introduced | Concern | | 89.12 |----------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 63 
sass=ssss=snamarsz=s=uszz=====s==s= | mu====ss=s===============sxss=================s========= | заататттотиканитаникпокистепишитемтасииакаказассссатсиатвиситинииикимнининапиииааиаиииз 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH (ір.|Нг rysunku|Szt.| Zastosowanie Hn. | Nazwa czesci 
| ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|========================================== 











== =i 


азалы EI тазы сава П Е огр | |PODKLADKA 





| 2| 4380718 | 4 | | IPODKLADKA 
Я | 3| 12574511 | 4 | | [NAKRETKA 
E | 4| 10516870 | 4 | |  |PODKLADKA 
7 | 5] 12575611 | 4 | | |ВАКВЕТКА 

| 6| 520474 | 2] | [AMORTYZATOR TYLNY 

| 6] 4382018 | 2 | | [AMORTYZATOR TYLNY 

| 6| 4380559 | 2 | | [AMORTYZATOR TYLNY 

| 7] 4360974 | 8 | |  |PODKLADKA с 

| 7| 4380716 | 8 | |  |PODKLADKA GUMOWA 

| | | | | |! 

| |! і | | |! 

ШІ і d | | 

| | | І | | 

| ! | І l | 

l ! | І | | 

| | | | | | 

| | Е 4 | | 

| | | | | | 

| | | | | | 

b 1 | |] | І 

|l І | | | | 

| | | | | | 

| І | | | | 

| |! | І | ! 

| І | | | І 

| 44305/4 | 
ZAWIESZENIE TYLNE - AMORTYZATOR, WAHACZ |— 





| 89.12 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

















a Z m a LL Lal LAM ———————————————À x ( 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 44305/5 
Сһапде | Introduced | Concern | | 89.03 |------------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 64 
===============|=================|=================s================azm================ [т===ш=шшшши=шшипиштштишиш=шишншииттштшшшишшшттэштыышшшшшиашшшшшшшшшштшы:тшышташшшшыштшш: 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku[Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
—— — —l | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY а | |==|=====s===|====|]==s===s=s=s=============|===|==================amumzmxzmz======s=======s 
a= = l 11,214) 4375586 | 4] | {ZAWIESZENIE TYLNE PR 
| 1] 4341626 | 1 |01 02 | |2AMIESZENIE TYLNE PR 
| г] 4375587 | 1] |  |ZAWIESZENIE TYLNE L 
| 2] 4341627 | 1 |01 02 |  |ZAWIESZENIE TYLNE L 
| d | І | | 
E d | І | | 
| | | | | | 
| І | | | | 
| І | | | d 
F | | І | І 
| | І. І l І 
| І | І | | 
| | | | [ d. 
| | БЕ | | 
| I 1 | | 
| | | | [ І 
| І | | | І 
| | | | | І 
| | | І | І 
E | І | І 
іа | ! | | 
| | | І | | 
| | I І | | 
| І | І | | 
| | MEE | І 
| | l І | | 
m============x=z=z=====x===z=m=============: т==шшш=шшчъщшшш- шот лыш эы: шсш :ш:шошз=ио=ычывюылышы шшш ҥшшшшишщшщшшаыпыпщшш=хтхшшшшщшщшшщшщшшщшш шош шышы A AAA шшш :э:@штис:=шшшщшщшщш®шщш 
44305/5 | 
ZAWIESZENIE TYLNE KPL. ——1 





| 89.03 | 


KATALOG С2Е8СІ ZAMIENNYCH š ( 


SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 




















——===ss==s=ss============sss=========s===s======================s===s===================================================s=s===========s==================== 
«алаға | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 44314 
Change | Introduced | Concern | | 90.09 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 65 
marrzmenesazzese|zzz-22-—2-2m--| a Бананнннннннаннананнннаананнанинаннннинннанннннннннннни 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |р. |Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa cześci 
А2 ц | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |=== ========== ====|=====s=s=z===sz======|===|===============s=========================== 
аа l 1:01, 02, 03, 04, 05, 06 | 1] 13406911 | 4 | | — |SMAROWNICZKA 
| г] 14170370 | 2 | |  |KOLEK 
| з] 4306566 | 2] |  |PODKLADKA 2.50 
| 4| 5306611] 2] |  [PODKLADKA 2.52 
| 5| 4306567 | 2] |  |PODKLADKA 2.54 
| 6| 4306568 | 2| | | [PODKLADKA 2.56 
| 7] 4306569 | 2 | | |РОБКСАОКА 2.58 
| 8| 4306570 | 21 | [PODKLADKA 2.60 
| 9] 4306571 | 2] |  |PODKLADKA 2.62 
1 10] 4306572 | 2] |  |PODKLADKA 2.64 
| 11| 4306573 | 2] | [PODKŁADKA 2.66 
| 12] 4306574 | г | |  |PODKLADKA 2.68 
| 13] 4306575 | г | |  [PODKLADKA 2.70 
| 14| 4306576 | 2] |  |PODKLADKA 2.72 
| 15] 4306577 | 2] |  [PODKLADKA 2.74 
| 16] 4306578 | 2] | |РОрКСАОКА 2.76 
| 17] 4306579 | г | | IPODKLADKA 2.77 
| 18] 4306580 | 2] |  |PODKLADKA 2.80 
| 19] 4306581 | 2] | IPODKLADKA 2.82 
| 20] 4327528 | 2] | с |SWORZEN ZWROTNICY 
| 20] 5200982 | 2 | | D JSWORZEN ZWROTNICY (DO OBEJMY 5200985) 
| 21] 4306563 | 2 | |  |PIERSCIEN 
| гг] 4327526 | 1 |01 02 | — |ZWROTNICA PR 
| 22] 4373589 | 1 |03 04 05 06 | — |ZWROTNICA PR 
| 23| 4327527 | 1 |01 02 | [ZWROTNICA L 
| 23| 4373645 | 1 [03 04 05 06 | |ZWROTNICA L. 
=z===x==z====s======x=x==z==xz============s====s==s=s===============s==================x================mmrcnsz=zz=z=====x================s====s======= 


| 44314 | 
ZWROTNICA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO = | ы [) 


| 90.09 | 





( ( ( ( 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 














на-я--та-ЕЯНаниятетсатнеттаашититинасттанитятитспененаевиттинмесстттиячасотсстененниисияииисиииаинасияиачосстсссиоссасссасттотетилтисииичетттисееиииапашисиишишеешисисссса 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 44314 
Change | Introduced | Concern | | 90.09 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | ! | коч 65 
===========x===| ================= | ===============z===s=s==x=========s==s================== l =z============x====əx=zzənasm=mum==ssssss==ammaa sa 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Пор. |Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
ша e] | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|====================|===|=========================s==s========s======s= 
=i ].01, 02, 05, 04, 05, 06 |24 4306582 | 2] | IPIERSCIEN 
| га] 4379315 | г | |  |PIERSCIEN 
| 25| 40002120 | г |01 02 | |USZCZELNIENIE 
| 25] 5200726 | 2 [05 04 05 06 | [USZCZELNIENIE 
| 25| 875637 | 2 [05 04 05 06 | [USZCZELNIENIE 
| 25] 4055358 | 2 |03 04 05 06 | [USZCZELNIENIE 
26| 4113070 | 2 [05 04 05 06 |  [PIERSCIEN 
26] 4114578 | 2 |01 02 |  |PIERSCIEN 
27|200013826 | 2 |01 02 |  |Lozysko 
27| 5200721 | 2 |03 04 05 06 | {LOZYSKO 
27|200014963 | 2 |03 04 05 06 | [LOZYSKO 
27| 985778 | 2 |01 02 l | LOZYSKO 
27] 60055388 | 2 |03 04 05 06 | |LozYsKo 
28| 336501 | г [01 02 |  |Lozysko 
28|200013838 | 2 |01 02 | | LOZYSKO 
28] 336658 | 2 [05 04 05 06 1 | LOZYSKO 
28|200014960 | 2 [03 04 05 06 | |Lozvsko 
29] 985781 | 2 |01 02 | | PODKLADKA 
29] 336659 | 2 |03 04 05 06 | | PODKLADKA 
30| 14044671 | 1 | і | NAKRETKA 
311 14043971 | 1 | | НАКВЕТКА 
| | 
| | 
| | 
| 1 
| | 





| 44314 









| 
ZWROTNICA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO | | 7| op 
| 90.09 | === 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

















m=========s===========r============================x=======s===m=====xz======s=========================x====================================================s====================== 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy i | | Tabt. 44316 
Change | Introduced | Concern | | 90.06 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne l | се 
WNNNNNNIENE NNNM ] кшшшшшшшщщшшышшщшшщ і >s=====s=============s===========s===s===============|===================s====a=========================a=z===sss=s===============s=s===s=s==s 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie (Zm. | Nazwa czesci 
— _ _ | |_ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|=============s=mma===|===|============smuznaz===z===========s========s 
бық данасын С 1.01, 02 | 1] 986377 | 2] | [POKRYWA 
| 2| 4359465 | 5 | | |KOLO JEZDNE 
| 2| 5200920 | 5 |76 | [KOLO JEZDNE 
| 3| 4339576 | 16 | | [SRUBA 
| | | | | ! 
| І 1.4 | d 
Id | І | І 
| |! | І | | 
| 21 і | | | 
| | | | | | 
г І | | Ж 
| ! 1. 74 1-4 
| |! | | І І 
l І | | l І 
| Í | І | | 
| | | | | | 
| | | І | І 
| | | | | І 
| d І І i 
| І | І | | 
tu | І l | 
| | | | ШЕ 
| | | | l І 
| | | | | |! 
| І I | | |! 
| |! | | | | 
Tamazmss=s===suss==x==xr==========uwm=m===========amuzz==m=====s=zzs=sm=mem=m=m==m===r==m=mas=;m=rwmummzamxmzz-==>m=z=zz=s==s========z=muszzz=====z===========s===== 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








mz==z========mmeu==========z=mz===================================================m=mz==z==z==========s=s=======z=z=z=========================mz=ss===================================== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 44316/1 
Change | introduced | Concern | | 91.03 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 68 
===============|=================|======ss==========s=====s======s============== == |====ms==as=s===s=s========s=========================ss===sssaa=sa=— 


| | MODELI PODSTAWOWYCH PRODUKOWANYCH OD 
| | MODELS MANUFACTURED FROM 
| |_1984 г. 


KOLO JEZDNE 








| 91.03 





Пр. | Ме rysunku|Szt.| Zastosowanie [2в. | Nazwa czesci 
===|========== ====|====================|===|========= ===============x==mzmms====s====: 
| ^| 5200619 | 5 |27 76 |  |KOLO JEZDNE 
1] 4373832 | 5 | | {KOLO JEZDNE 
1|200015536 | 5 | | [KOLO JEZDNE (BEZDETKOWE) 
2| 5202158 | 4 | | |KOLPAK KOLA 
5] 4375120 | 16 | |  |SRUBA 
4| 5200818 | 4 | |  |KOLPAK KOLA 
4| 4386716 | 6 |00 |  |KoLPAK 
4| 4387775 | 4 | |  |KOLPAK 
5| 5200448 | 4| |  |KOLPAK KOLA 
5| 5890945 | 4 [68 |  |KOLPAK KOLA 
5| 5200992 | 4 |21 |  |KOLPAK KOLA 
5| 7532608 | 4 [00 |  |KOLPAK KOLA 
6| 814635 | 2 | | | POKRYWA 
І | І | | 
| | І | | 
| | І | | 
l | І | ! 
| l | | І 
l | І | І 
| | d | | 
l га | |! 
| EU | | 
і | | І І 
| | ! | | 
| | І | 4 
| | | | |! 
== muz================mam=zzz======================z===============z=====uzss======m==z========= 
| 44316/1 | 


120 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








ezmz=u====-=x===a==ss=s=saaxs=====ss=====================g=z=========-=—=s====================s====s============s===========s=s================================================s 
zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Там. 50102 
Change | Introduced | Concern І | 88.09 |----------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 69 
z=====s=========|================= |=======s=====asssuzas=========s======z=============== | z==z=z========================================z=x===ss=zs====s==s 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
Ld L| ONLY FUNDAMENTALS MODELS |===|==========|====|====================|===|========================================= 
| 101, 02, 05, 04 | 1] 4292508 | 1] | [USZCZELKA 
| 2] 4303519 | 1] | [USZCZELKA 
| 3] 4303518 | 1] |  |POKRYVA 
| 4 13299301 | 2 | | ISRUBA 
| з] 12605279 | 8| |  [PODKLADKA 
| 6| 15896411 | 4 | | |НАКВЕТКА 
| 7| 4302517 | 1] | [POKRYWA 
| 8| 4292509 | 1 | | ТАСКА 
і 9] 4303520 | 1] | IKLAMRA 
| 10] 4303522 | 1 | |  |DZWIGNIA 
| 11] 4303521 | 1] |  |DZWIGNIA 
| 12] 4303516 | & | | IPODKLADKA 
| 13] 4149751 | 4] |  |PIERSCIEN 
| 14] 4303523 | 1 | |  |USZCZEŁKA 
| 15] 4303524 | 2 | | Ішот 
| 16] 4303515 | 1 | | | КАРА 
С] 17] 4354045 | 1 | | [RURA PRZED. КРС. 
| 18] 12628101 | 4 | | IPODKLADKA 
| І I І | І 
| І I | | | 
l І I | | І 
| І I І |: sd 
| | I І | | 
| | I І | І 
| І | | | ! 
ls 111 I | І 





| 50102 | 2) 
UKLAD OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI —ə | p 
| 88.09 | 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE OE PIECES DE RECHANGE 


Барана 














Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | там. 50102/1 
Сһапде | Introduced | Concern | | 90.12 |------------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 70 
вахачаксвванацх | свимицщасостиниша | Z=x=============s=s==================m============s==== |== = =======s==ss=s=========s====s=ss=============================s================ 
1.2... |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunkujSzt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwą cześci 
| 7 x | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|===s=|===s================|===|====s==========s======s==ss===========ss=== 
ll 01:09, 03, 04 | 1] 4386611 | 1 | | |suoRzEN 
| 1] 4307126 | 1 | | [SWORZEN 
| e| 4311959 | 1 | | ISPREZYNA 
| 3| 12644401 | 1 | | | PODKLADKA 
| 4| 4211525 | 1 | | [PRZEPUSTNICA KPL. 
| 5] 12605279 | 4 | | | PODKLADKA 
| 6| 12605379 | 2 | | |PODKLADKA 
| 7] 15189301 | 2 | | | SRUBA 
1 B| 7538471 | 1 | | {RURA SRODKOWA 
| 9| 4257991 | 1] | [OPASKA 
| 9| 4328826 | 1 | | [OPASKA 
| 9] 10291090 | 2 | | | OPASKA 
| 10] 4382050 | 1 | | |PRZEWOD ELASTYCZNY 
{ 10] 4257823 | 1] |  |PRZEWOD OGRZEW. 
| 11] 4307364 | 1 | | |PRZEWOD ELAST. 
| 11] 4237239 | 1 | 1 |PRZEMOD ELAST. 
| 12] 4307125 | 1 | І | MISECZKA 
| 13] 15189301 | г | | |SRuBA 
| 14] 12605379 | г | 1 | PODKLADKA 
| 15} 12643701 | 2 | | | PODKLADKA 
і І | | І 
| | | | ШЕ 
| І | |! 1 
| | ша | d 
| І I І | І 
| d | і | d. 





| 50102/1 
UKLAD OGRZEWANIA ]-2———— 7) U 
| 90.12 | 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 























=—===============zu=====z==========m======s=s============================================================================================m=nmawawawaz====—===========s==s== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 50102/2 
Change | introduced | Concern | | 92.03 |--——- — m 
Modification | Introduit || Concerne | | | код 105 
=============== |=========s======= |== = ===z===========sz========—s=====umzz==m===nam==== |======s====s======s=s=s============================ ==========z===========xsÑs 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH ILp.|Nr rysunku|Szt. | |2n.| Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|==================================s======= 
| 105, 06 | 1] 10902121 | з] |  |SRUBA 
| г] 10615471 | 3 | |  |PODKLADKA 
| 3| 12644401 | 3 | | ІРОФКІ.АОКА 
| 4| 13706920 | 1| | |TULEJKA 
10 | 5| 7532172 | 1| | |LACZNIK KPL. 
1 1 | 61 7532194 | 1 | | [PANCERZ LINKI 
2 | 4277953 | 1] |  |SPINKA 
NR | 7532193 | 1 | |  |CIEGNO 
3 NECEM S ` В. І 7535271 | 1 | | [WSPORNIK STEROW. SSANIEM I OGRZEW. KPL. 
4 12643701 | 2] | |PODKLADKA 
5 12605371 | 2 | | [PODKLADKA 
5 15684201 | 2] | [sRuBA 
7570775 | 1 | | RURA SRODK. 
23 4382050 | 1| | [RURA 
10290091 | 2] | [OPASKA RURY PRZEDNIEJ 
4257991 | 1| | [ZACISK 
7538475 | 1| |  [PRZEWOD ELASST. 
7538474 | 1 | |  |PRZEWOD ELAST. 
4274532 | 1| |  |PLYTKA MOC. OSLONY 
15644001 | 1| | |юквет 
4328826 | 1] | {ZACISK 
4277955 | 1| |  |SPINKA 
5200433 | 1| |  |PODKLADKA 
| 23| 7532192 | 1] |  |CIEGNO STEROWANIA OGRZEWANIEM KPŁ 
| | | | І І 
| | | І В. 
nz="==c=======: Бр рр а РАА АА ЫІ ==============x===y=======s====================uxz=wwmss==ss= 
| 50102/2 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 




















-<я<<<--< анти аницсяа таа свеиииииииаттинятетсшисттпажиниетевииидииистсисчасссссапввазатесстсссттоттвалитосисотеииииачяестстоптиевячтисостоссосетииинаато 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 50102/3 
Change | Introduced | Concern | | 91.09 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 147 

===============|=================|=======================sx===============s======zzmx== |F=========================zz===m==u==a===========================s==================umuawm 

| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH Т |lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTALS MODELS |===|==========|====|=============s======= | ят | ететттинатынвеаана=титиетттляст=ы=--=-== 
"EE 1-05, 06 | 1] 7532566 | 1| | |ELEKTROWENTYLATOR KPL 

| 2| 7532565 | 1] | [SILNIK ELEKTROWENTYLATORA 

| з] 4467027 | 1 | |  |WIRNIK 

| 4| 15645501 | 3| |  [580ВА 

| 5| 12624101 | 3 | |  |PODKLADKA 

| 6| 7642137 | 3| |  [PODKLADKA 

| 7| 7532169 | 1 | | [USZCZELKA 

| 8| 7532148 | 1 | | |OBUDOWA WENTYLATORA 

| 9| 12605370 | 2| | — |PODKLADKA 

| 10] 14496401 | 11 | IPODKLADKA 

| 11] 15896211 | 1 { | — |NAKRETKA 

| 12] 4292509 | 1] |  |ZLACZKA 

| 13] 10519301 | 5] | IPODKLADKA 

| 14] 7532157 | 1 | | [OBUDOWA GORNA 

| 151200016083 | 1 | | [USZCZELKA 

| 16] 4347219 | 8 | | |5РЮЕТҮМА 

| 17] 7532154 | 1 | | [OBUDOWA DOLNA 

| 18] 4212738 | 2 | | |$РВЕТҮНА 

| 19] 7532158 | 1 | | [KLAPA WLOTU 

| го] 7535873 | 1] |  |CIEGNO WLOTU 

| 21] 7532163 | 1| | [KLAPA ROZDZ. 

| гг] 7535874 | 1 | |  |CIEGNO STEROWANIA 

| 23| 7532170 | 1 | | [PRZYCISK DZWIGNI 

| 24| 7538569 | 1 | | [USZCZELKA 

| 25] 7532171 | 1| | [PRZYCISK DZWIGNI 

| 26| 7537975 | 1 |76 | [KRATKA WLOTU POW. 


m O EEE шыш :ш ш ШШ :Ш ШО OE A a егісі 


| 50102/3 | 
UKLAD OGRZEWANIA |---------| 14 Ü [0 


| 91.09 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ( ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











ansam === sss=a=s=s===ssssa=ma====ss====ss=s=ssssssssss=s==ssss=ssssssa 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 50102/3 
Change | Introduced | Сопсегп | | 91.09 |----------------- 
Modification | Introduit | Concerne | І | kod 147 
===============|=========mz======|==================================a================ e 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH [Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm.] Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTALS MODELS |===|==========|====|==================s==|===|========================================== 
| І. 05, 06 | 27| 7532151 | 1 |76 |  |USZCZELKA 





| 28] 7532147 | 1 | 
І І | 


| ELEKTROWENTYLATOR KPL 
| 


| 

| | 

І І | | 
| І | | 
| | | | 
| І | | 
| | | | 
1 | | 
| І | | 
| | | l 
| | | | 
| d | l 
| 1 | | 
FI. | l 
| І | | 
| | | | 
| | | | 
І | l | 
| | | | 
| | | l 
| |! | | 
| І | | 
| | | | 
| І | l 
| І | 
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| 
| 
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UKLAD OGRZEWANIA ЕСТЕ 12 OJ 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


























=======================s==========z========x====z==s=s===z=============s======z=============================s=sx=====s=============sx===s=====s==============s========================== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 50102/4 
Change | introduced | Concern | | 89.03 |------------ 
Modification | Introduit | concerne | | | kod 148 
===========s====|=======z=========|======ne====================s======================= |===========================s=====================sss====================ssss===========s= 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH | Ер. | Не rysunku|Szt.| Zastosowanie |2». | Nazwa czesci 
меш] | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|============a======================s==== 
gz Z Z | |_05, 06 | 1] 4302301 | 4] | [USZCZELKA 
2| 7532184 | 1] | IKIEROWNICA NADMUCHU 
3| 15688201 | 3 | |  |SRUBA 
4| 14201980 | 5] | [KOSTKA 
5| 10636000 | 2 | | |SRUBA 
5] 15682101 | 2 | |  |SRUBA 
5] 15924101 | 2] | [SRUBA 
6] 7535312 | 1] |  |WYLACZNIK ELEKTROWENTYLATORA 
7|200016857 | 1 |21 | [NAWIEW KPL 
7|200016835 | 1 [7696 | [NAWIEW KPL 30 
7] 7532177 | 1| | [NAWIEW KPL 50 
8| 7532187 | 1 | | [USZCZELKA 
9| 7532188 | 1| | [USZCZELKA 
10| 7532153 | 1| | [ZESTAW ZESPOLU WENTYLACJI 
| | d l | 
| | |]. | | 
| Ed | ! 
| Ж | | 
| | І | | 
| | |! | І 
| | І l І 
| | І b. 
| | І l І 
| | |! Е | 
l gu <l) | І 
| Е | | І 
=================s=s====s=== m====================================s====== 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 














нена TINSISISIEEINEZIIZIUINEEEIESESENSZE:SIIIIENEE UI ZE O TOO OO OT ROTOR EE SUA: SUE A A W ROOT ATP A 2:770 7230 70 QI NN M MORET BN NN NE 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 50117 
Change | Introduced | Concern | | 91.05 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 71 
s================|=====s==s===z============ur================uss======== ммм 
| MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Пор. | Кг. rysunku|Szt.| Zastosowanie 12. | Nazwa czesci 
| ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|====================|===|============anaamz================s======s== 
[.01, 02, 03, 04, 07 | 1] 4397513 | 2] |  |SPYSKIWACZ SZYB 
1| 4400321 | 2 | | [SPRYSKIWACZ SZYB 
2| 4289603 | 2] | |[TULEJKA 
3| 4294030 | 1 | |  |PRZEWOD RURKOWY 5.8%540 
4] 14573080 | 1 | |  |TROJNIK 
4| 24912551 | 1 | | [TROJNIK 
4| 5201262 | 1 | | |TROJNIK SPRYSKIWACZA SZYB Z ZAWORKIEM 
5| 4294028 | 1 |01 02 03 04 |  |PRZEWOD RURKOWY 6*200 
6| 4302601 | 1 |01 02 03 04 |  |PRZEWOD RURKOWY 6%200 
7] 14573380 | 2 | | [UCHWYT MOCUJACY 
8| 4315480 | 1 | | [ZBIORNIK SPYSKIWACZA 
8| 4315481 | 1 | | [ZBIORNIK SPYSKIWACZA 
9| 4294029 | 1 | |  |PRZEWOD RURKOWY 3.8%160 
10] 4258205 | 1 |01 02 03 04 | [POMPA SPYSKIMACZA 
11|200016521 | 1 |27 68 |  |POMPKA ELEKTRYCZNA SPRYSKIWACZA 52ҮВ 
11|200011845 | 1 |27 68 |  |POMPA ELEKTR SPRYSKIWACZA 
12|200013510 | 1 |07 | |PRZEWOD POMPKA EL.-POMPKA RECZNA 6*1350 
12| 5200812 | 1 |27 68 |  |PRZEWOD RURKOWY 
13|200013509 | 1 |27 68 | |PRZEWOD RURKOWY 
| | d | | 
| і І | І 
| ES | d 
! | І | І 
| | І | | 
| EK | | 
| | |! l | 
FTS=======s=ss=a===ss======================s=============s=====s===s=================================================================s====r=m=z=m=mmuzmzzz====s==========s=== 


| 50117 


| 
UKLAD SPRYSKIWACZA SZYB _—— Í p 
| 


91.03 





( 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 














UPS =S =======s=====ma=====x======================================z===========================sz==s=========s==s=======z======================================================= 
zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 50117/1 
Change | Introduced | Concern | | 90.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 72 
===============|================= |=================================================== |=========================================z====================s=ss==a=sx2x==u====s======== 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku| Szt. | zm. | Nazwa czesci 
z АИИ АГЫНЫ р ONLY FUNDAMENTAL MODELS |=== ==========|==== a d з=а2=5==252==5=223552=2==5======я3являлшя= 
1] 1.05, 06 | 1] 4397513 | 2 | [SPRYSKIWACZ 
1| 4400321 | 2 | [SPRYSKIWACZ 
2| 4289603 | 2 |  |TULEJKA 
3| 4294030 | 1 |  |PRZEMOD RURKOWY 3.8540 
4| 14573080 | 1 |  |TROJNIK 
4| 24912551 | 1 |  |TROJNIK 
5| 7536349 | 1 |  |PRZEWOD RURKOWY 6/4*1300 
6| 14573380 | 2 |  |UCHWYT мосом. 
7| 4393180 |. 1 | [ZBIORNIK SPRYSKIWACZA Z ELEKTROPOMPKA 
7| 4436556 | 1 |  |ZBIORNIK SPRYSKIMACZA 2 ELEKTROPOMPKA 
7| 4436757 | 1 | [ZBIORNIK SPRYSKIWACZA Z ELEKTROPOMPKA 
7] 7550987 | 1 |  |ZBIORNIK SPRYSKIWACZA Z ELEKTROPOMPKA 
7| 7607275 | 1 | [ZBIORNIK SPRYSKIWACZA 2 ELEKTROPOMPKA 
7| 46575001 | 1 | [ZBIORNIK SPRYSKIWACZA 2 ELEKTROPOMPKA 
8| 4294029 | 1 |  |PRZEWOD RURKOWY 3.8*160 
| | E 34 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
l | 





UKLAD SPRYSKIWACZA SZYB 





KATALOG С7Е5СІ ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy 1 
Сһапде | Introduced | Сопсегп ! 
Modification | Introduit | Concerne | 


| | Tabl. 55101 
| 92.12 |-------------------- 
| | kod 73 


===============|==>======s===zx===s=>= |F===========================zax=================| (————————————————————————————————— 


| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|=========| 
] 1.01, 02, 03, 04, 05, 06 4035670 | 
4380722 | 
4306963 | 
4353857 | 
12051786 | 
12056885 | 
4478469 | 
7532622 | 
4380725 | 
12605170 | 
7554453 | 
7554445 | 
7552530 | 
7552532 | 
7554429 | 
46575240 | 
7567345 | 
7567348 | 
46575371 | 
7554447 | 
4225109 | 
12056985 | 
4310911 | 
4305606 | 
| 

| 














4267819 
12574211 


|І». | Ме. rysunku|Szt. | 


Zastosowanie 


[01 02 03 04 
[01 02 

[01 02 48 

| 

| 

|00 

|27 

|00 

| 

|48 


Zm. | 
| KAPTUREK 

с |ZESPOL KABLI 

C |WIAZKA PRZEWODOW ZAPLONOWYCH 
|WIAZKA PRZEWODOW ZAPLONOWYCH 
| KAPTUREK 
| KAPTUREK 
|KONCOWKĄ SWIECY 
[KONCOWKA SWIECY Z OPORNIKIEH 
|KONCOWKA SWIECY 
| PODKLADKA 
[SWIECA ZAPLONOWA (BOSCH) 
|SWIECA ZAPLONOWA (CHAMPION) 
|5М1ЕСА ZAPLONOWA (ISKRA) 
[SWIECA ZAPLONOWA (ISKRA) 
|SWIECA ZAPLONOWA (MARELLI) 
|KONCOWKA SWIECY Z OPORNIKIEM 
| SWIECA ZAPLONOWA 
| SWIECA ZAPŁONOWA 
| SWIECA ZAPŁONOWA 
[SWIECA ZAPŁONOWA (BOSCH) 
|PIERSCIEN 

С |KAPTUREK 
|PRZEWODY WYSOKIEGO I NISKIEGO NAPIECIA 

С |OSLONA GUM. 
|PIERSCIEN 


URZADZENIE ZAPLONOWE SILNIKA 








KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 
























Zs===============s==========z==zm=mz====ss======xz==========s====mu==z==========z==mz=umzz======x======================================================= жининин 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 55101 
Сһапде | Introduced | Сопсегп ! | 92.12 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 73 
===============|========ss======== |#=======s========z=========s==================s=s=s==== |=========== ====================z=zuus====================z========================mm== 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
zag Tem >>| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |#===|==========|====|=====s==============|=== =============s==================ruazmaca 
| 1.01, 02, 05, 04, 05, 06 | 15] 15896211 | 2] | |МАКВЕТКА 
14] 12056285 | 1 | | С |NASADKA 
15] 11195470 | 2 | | С |PODKLADKA 
16] 15896411 | 2 | | C |NAKRETKA 
17| 10519301 | 2 | | € |PODKLADKA 
18] 4307767 | 1 |01 02 05 04 | € |CEWKA ZAPL. 
18| 4456725 | 1 |01 02 05 04 | C [CEWKA ZAPL. 
19| 4266867 | 1 |01 02 05 04 | С |PIERSCIEN STACYJKI 
20] 4233468 | 1 |01 02 05 04 | С |WYLACZNIK ТАРТ ОМ) 
21|200016370 | 1 |05 06 07 76 | |WYLACZNIK ТАР LONU Z BLOKADA 
21] 7534556 | 1 [05 06 07 | |WYLACZNIK ZAPLONU Z BLOKADA 
21] 7544758 | 1 [05 06 07 76 96 |  |WYLACZNIK ZAPLONU Z BLOKADA 
21|200016136 | 1 |27 76 | D |WYLACZNIK ZAPLONU Z BLOKADA (753) 
| 22] 16100811 | 1 | | |МАКЯЕТКА 
a | 23] 10516670 | 1 | |  |PODKLADKA 
| га] 4287816 | 1 |01 02 05 0% | с [ROZDZIELACZ ZAPLONU 
| 261200015902 | 1 |01 02 03 04 | с [ROZDZIELACZ ZAPLONU 
| 25] 4288759 | 1] |  |USzczELKA 
| 25| 5200562 | 1 |76 | {USZCZELKA 
| гв] 4084910 | 1 | | {WSPORNIK 
| 27| 12429721 | 1 | | ISRUBA 
| 28|200005146 | 1 | | [KONDENSATOR P/2AKLOC. (065) 
| 28|200016272 | 1| | [KONDENSATOR P/ZAKLOC. (052) 
| 29|200015523 | 1 [05 04 05 06 | D [KONDENSATOR P/ZAKLOC. 
| 29| 7591327 | 1 [05 06 |  |KONDESATOR P/ZAKLOC. 
| 29|200014980 | 1 |01 02 03 04 | с [KONDENSATOR P/ZAKLOC. 
=======; x============x=======sx===================================================xazxwwzx==s==s=ss=s================xz===== 
| 55101 
URZADZENIE ZAPLONOWE SILNIKA -------- ПЛ 
| 92.12 | == 











( ( ( ( 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





a m O O a a a EE PO O TĘ mem 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55101 
Change | introduced | Concern | | 92.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 7З 
=====s==========|===========s====== |=====================s============================sx= |====================uz==z===============================================sss=s==== 
|| MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| zastosowanie Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |#===|==========|====|==================s==|===|=====================================s====s 
| |_01, 02, 03, 04, 05, 06 | 30] 4469395 | 2 |48 |USZCZELKA GNIAZDA SWIECY 
| 31| 4353162 2 |48 |OSLONA GNIAZDA SWIECY 
| з2] 4353163 | 2 |48 |GNIA2DO SUIECY 
| 33|200016452 | 2 |27 [SWIECA ZAPŁONOWA 996 
| 33| 5201433 г |р? |SWIECA ZAPLONOWA (996) 
| 34] 12599074 2| | PODKLADKA 
| 34| 12599079 | 2 | | PODKLADKA 
| 35] 12644401 | 2 | | PODKLADKA 
| 36] 5201928 1 |27 76 |WIAZKA PRZEWODÓW WYL. ZAPL. 200016136 
| 36| 5201916 11 |WIAZKA PRZEWODOW WYLACZNIKA ZAPŁONU 


| 55101 | 
URZADZENIE ZAPLONOWE SILNIKA І--------! p 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ( ( ( 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


?miana | Wprowadzona | Potyczy | | | Tabt. 55101/1 

Change | Introduced | Concern | | 91.06 |-------------------- 

Modification | Introduit | Concerne | | | kod 74 

=======z========|========s========= | ==============s==z=================z=z=z=zz=z==========s===s== | ============================z=z========================================================= 
| MODELI PRODUKOWANYCH OD |Lp. [Nr rysunku|Szt Zastosowanie Zm. | Nazwa czesci 





| 

"rl 

жалалы аса Й | MODELS MANUFACTURED FROM |===|==========|==== 
| 








— 1.2984 г. | 1] 7541102 | 1 [АРАВАТ ZAPLONOWY KPL (ZELMOT) 
1| 7546782 | 1 |АРАВАТ ZAPLONOWY КР. (BAKONY) 
2| 5999892 | 1 [CEWKA ZAPL. 
2| 7546790 | 1 [CEWKA ZAPL. 
2| 4439396 | 1 ]СЕМКА ZAPL. 
3| 7540530 | 1 |WIAZKA PRZEWODOW ZAPLONOWYCH 
3| 46575049 | 1 |ZESPOL KABLI ZAPLONOWYCH KPL 
3| 5201008 | 1 |WIAZKA PRZEWODÓW ZAPLONOWYCH 
3| 5201011 | 1 |48 |WIAZKA PRZEWODÓW ZAPLONOWYCH 
4| 12056985 | 2 | KAPTUREK 
4| 12398486 | 2 |KAPTUREK OCHRONNY W.N. OD STRONY CEWKI. 
5] 7591327 | 1 |KONDESATOR P/ZAKLOC. 
5|200015523 | 1 
6|200015542 | 1 [POKRYWA APARATU ZAPL. 
6|200015520 | 1 [POKRYWA APARATU ZAPL. 
7| 7561443 | 1 [PRZEWÓD OPORNOSCIOWY 1.70М 
8| 14573680 | 2 |27 | SPINKA 

| 
i 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
і 
| 
| [KONDENSATOR 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
І 


| 55101/1 | 
URZADZENIE ZAPLONOWE SILNIKA |------ ---| / U 





( ( ( ( 


KATALOG С2Е5СІ ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy 1 | | Tabl. 55104 
Change | Introduced | Concern і | 88.05 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne І | | коа 91 
====as========|=================|===============================unass================|=================a=szz======u=========================a============================s==== 
l | MODELI PRODUKOWANYCH DO Пр. | Нг. rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
| | MODELS MANUFACTURED TILL ]===|==========|====|====================|===|======ss=s================================ 
| |- 1983 г. | 1] 9903314 | 1 | | € |PODKLADKA 
| 2| 9911552 | 1 | | € |MLOTECZEK 
| 3| 9914301 | 1 | | с [SRUBA 
| 4| 9909412 | 3] | € |PRZERYWACZ KPL. 
| 5] 9911298 | 1 | | © [SRUBA 
| 6| 9925992 | 1| | с (UCHWYT IZOL. 
| 7| 11195470 | 2 | | С | РООКСАОКА 
| 8] 9909415 | 2 | | с |NAKRETKA 
| 9| 9920578 | 1| | с |KONDENSATOR 
| 10] 9925990 | 1] | C [REGULATOR ZAPLONU 
| ^1] 9902429 | 1 | | с |SRUBA 
| 12] 11195370 | 1 | | C |PODKLADKA 
| 13] 9903307 | 2] | C [SPREZYNA 
| 14| 9910387 | 2 | | C |SRUBA 
і 15] 9925997 | 1| | С |PODKLADKA 
| 16] 9925996 | 2] | с | PODKLADKA 
| 17] 9925998 | 1 | | с |PODKLADKA 
| 18] 9925994 | 2 | | с [KOLO ZEBATE 
| 19] 9926792 | 2 | | € |KOLEK 
| го] 9908722 | 2 | | С |PODKLADKA 
| 21| 9921921 | 2 | | С |PODKLADKA 
| гг] 9908722 | 2 | | С |PODKLADKA 
| 23| 9925993 | 2] | С |KOPULKA KPL. 
| 24| 9908429 | 2 | | C [SZCZOTKA 
| 25| 9926748 | 2| | с [ROZDZIELACZ 
| гв] 9908327 | 2 | | С [SPREZYNA 





| 55104 


| 
APARAT ZAPLONOWY — CZESCI |= | 7| 
| a p 


| | 88.03 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





ее С-соссссасвевциитисслианисининицаиттсоснестиннацишитетишасичсииилииваниксссскхигсссстициашивииизиетишиесинининентитанитециссеенцинисиисишинжетениа 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 55104 
Change | Introduced | Concern I | 88.03 |-————- 
Modification | Introduit | Concerne ] | | kod 91 
===============|========s========= |=========z==z======ss================================ |===========================================s============================================ 
| |_MODELI PRODUKOWANYCH DO Пор. |Nr rysunku|Szt. Zastosowanie | zm. | Nazwa czesci 
| z====================|===|======================z======zz============= 





| MODELS MANUFACTURED TILL [=2= | ==========|==== 











| 
| 
|_1983 г. | 27] 9903318 | 1 | | C |PODKLADKA 

| 28] 9916844 | 2 | | с | CIEZAREK REGUL. 
| 29] 9926286 | 2 | | € |PODKLADKA 
| І | | | І 

| І L | | І 

| | | І | І 

| | ] | | | 

| | | | | | 

| | і | | DU 

| І I І | І 

| І | | | І 

| | | І | І 

| І | | | | 

| | | | | І 

| І ] | | І 

| | | | | І 

| | | | (2.21 

| | | | | | 

F d | | | І 

| І | і | І 

| І | | | І 

| | | | | | 

| І | І l І 

| І | | l І 

| І | | | l 

| d boi | І 


| 551044 | 
APARAT ZAPLONOWY - CZESCI |—————1 | 


| 88.03 | 





( ( ( ( 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 























R I A EO OE O O O O PE ———eenLI———————————ÁLLLIZZZIIIZIIIEILIEnImETAXILTIITI-—MaAc—————————————————-—-—-————---————----—————--——--- 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 55104/1 
Change | Introduced | Concern | | 89.03 |-- REUS 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 90 
==========a==== | ===x=============|=s=======================s===============sxx=====s=s==m== | зажстт<-такиянанатсохиилипнницссисисассииякалиишишиииссси«тиакисиситситассжатнтитесиасиста 
І | MODELI PRODUKOWANYCH OD [Lp.|Nr rysunku[Szt.| Zastosowanie |28. | Nazwa czesci 
EXE ы] | MODELS MANUFACTURED FROM |=== |== === |====|====================|===|=wwawnuaunaamananuunsnaa=================== 
=i |1984 r. | 1] 9903314 | 1 | |  |PODKLADKA 
| гі 9911552 | 1 | | ІМОТЕС2ЕК 
| зі 9914301 | 1 | |  |SRUBA 
| 4| 9909412 | 1 | |  |PRZERYWACZ KPL. 
| 5| 9911298 | 1 | |  |SRUBA 
| e| 9925992 | 1 | |  |UCHWYT IZOLAC. 
| 7] 11195470 | 2 | | |PODKLADKA 
| 8] 9909415 | 2] | ІМАККЕТКА 
| 9| 9920578 | 1 | | |KONDENSATOR 
| 9] 9938269 | 1] | [KONDENSATOR 
| 10] 71170403 | 1] |  |REGULATOR ZAPLONU 
| 10] 71170404 | 1] |  |REGULATOR ZAPŁONU 
23——9 | 11] 9902429 | 1| | |SRUBA 
3 | | 12] 11195370 | 1 | | |РООКГАОКА 
| 15] 9903307 | 2 | | [SPREZYNA 
| 14] 9910387 | 2 | |  |SRUBA 
| 15] 9925997 | 1| | |PODKLADKA 
24 | 16] 9925996 | 2 | | IPODKLADKA 
2 | 17] 9925998 | 1] |  |PODKLADKA 
2 | 18] 9925994 | 1 | |  |KOLO 2EBATE 
| 19] 9926792 | 1| | [KOLEK 
| 20] 9908722 | 2 | |  |PODKLADKA 
| 21} 9921921 | 1 | | — |PODKLADKA 
| | 22|200015520 | 1 | | |POKRYWA APARATU 
| 221200015542 | 1] | [POKRYWA APARATU 
| 23] 71196120 | 1 | | |5РВЕТУМА 
= =========: mzzz=z==z=z=z===x======r====z=======x======================sx=sx==z=s====================z====== 











| 55104/1 1 2) 
APARAT ZAPLONOWY - CZESCI e | 


89.03 


( ( 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











| 89.03 


Аа 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55104/1 
Change | Introduced | Concern | | 89.03 |--——----—--- — 
Modification ] Introduit | Concerne | | | kod 90 
тт - <<< << 7227 | ж=шшшлишш—хшшш—-щшшш|шщшш—-ш———щ—-—шшшщшшцшшшщшшшшшшшщшш=шшш=шцпщшштшшцшпшщшшшпщшшшшщшшцщш | ==========x=s=z=s=zz=z======s========z=s======sx========================xz=z====zsx===z=s=z==s==s==s===: 
I |_MODELI PRODUKOWANYCH 00 |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| | MODELS MANUFACTURED FROM |===|==========|====|====================|===|============wanmanawananmaza=as=======s: 
І 1.1984 г. |24 9903318 | 1] |  |PODKLADKA 
| 25] 9916844 | 1 | |  |CIEZAREK 
| 26| 9926286 | 2 | |  |PODKLADKA 
| І | |! | | 
| | | | L | 
| | [ І | І 
| | | | l| І 
| І | | l І 
| | | | | | 
| | | | | |! 
| І | | | | 
| | | | | | 
| | | | І | 
| І | | | | 
| ! | І | | 
l І | l | | 
| І | d» | | 
| |! | І | | 
| | | І | | 
| |! | |! І | 
| І | 1 | | 
| І | | | | 
Í | | І l | 
| | | І Í | 
Ld | І E 
| | | |! | | 
=======z===========s=sz====z============z==================r=z=======z=z===x====sx=z=======z====z=s==szszs===z==z==s=====s==z==z=============z=z======s5==============am=ermmaumazmamurzuzz:zz=z==s=s=== 
| | 55104/1 | (fb 
| APARAT ZAPLONOWY — CZESCI |-- + j) 


) ) ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 
































z======z=z======z=======z====z=z=z==========z=sx=s==s=s====x===s=======mmsgsz=zmu===============x=mm===xz=r===========z========z====r===z=mz==;===s=z==z===xz==========e======z====z==z=z=z=z=======z>=m===m=;======= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 55201 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 | стт 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 75 
мвтиттспиттстас [|========s======z= | ванананесиекитсетенипиниссканисиеницалитиспаташияит | жинтсииииииаиегиссетисетииотесииетсотанииттишисошащсиатсиотт: ============m=zz=== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunkujSzt.| Zastosowanie 12а. | Магма сгезсі 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==== {====| n aa 
1 1.01, 02, 03, 04, 05, 06 | 1] 4297135 | 1 |01 02 03 04 | [LINKA ROZRUSZNIKA 
| 11200015215 | 1 |01 02 05 04 | [LINKA ROZRUSZNIKA 
| г] 4209712 | 1 |01 02 03 04 | | LACZNIK 
| 3| 7562795 | 1 |05 06 | | OSLONA 
| зі 60093124 | 1 |01 02 03 04 І | 051 ОМА 
| 4| 4470899 | 1 |01 02 03 04 |  |PODKLADKA ROZRUSZNIKA 
| 5| 4306778 | 1 |01 02 03 04 | |SRUBA 
| 6] 16044330 | 2 |01 02 05 04 | IsRUBA 
| 7] 10519601 | з |01 02 03 04 | |PODKLADKA 
| в] 10516670 | 4 |01 02 03 04 | IPODKLADKA 
| 9| 16100811 | 4 |01 02 03 04 | INAKRETKA 
І 10| 10796901 | 1 |01 02 05 04 | | ZAWLECZKA 
| 11] 4315884 | 1 |01 02 05 04 | [UCHWYT LINKI 
| 11|200014192 | 1 |01 02 05 04 | [UCHWYT LINKI 
| 12] 13824311 | 1 |01 02 05 04 |  [SRUBA 
| 13] 23685431 | г [01 02 05 04 |  |PODKLADKA 
| 14] 23685431 | 2 |01 02 03 04 | | PODKLADKA 
| 15] 16102311 | 1 |01 02 05 04 | | МАКВЕТКА 
| 16] 4335559 | 1 |01 02 05 04 | |КСАМВА 
| 17] 12429711 | 1 |01 02 03 04 | | SRUBA 
| 18] 7533231 | 1 |05 06 | [ROZRUSZNIK Z ROZRUCHEM ELEKT. 0749 
| 18] 4288329 | 1 |01 02 05 04 | [ROZRUSZNIK Z ROZRUCHEM MECH. 0753 
| І I І | | 
| | | І І | 
| | і |! | І 
| І | І | | 
<-1аттиате << <<----<-<-- <<-<-- ===z========================-============x======z============================s= ============ 











| 55201 | 
RECZNY UKLAD ROZRUCHOWY SILNIKA ---- [0 
| 


| 92.12 


CATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DĘ PIECES DE RECHANGE 




















вани 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55205 
Change | Introduced | Concern | | 89.03 |--—-—-—-—-———- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 89 
z====uu========|========s========|====================ss=sur=sss===s=s====uwz=uwwass===|=-=====z==ur=======s===sasssss========a=maz====amans======amu==========r=zsss==s========= 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.[Nr rysunku]Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |==а|==== aa a a 
4288381 | 1| | [GLOWICA KPL. 
672541 | 2| | ITuLEJKA 
9939835 | 2 | | |TULEJKA 
4189399 | 1| |  |DZWIGNIA KPL. 
10734201 | 1 | |  |ZAWLECZKA 
4189398 | 1 | |  |SWORZEN DZWIGNI 
4189402 | 1 | |  |SPREZYNA DZWIGNI 
4287979 | 1| |  |OSLONA 
672948 | 1 | |  |PODKLADKA CZOLOWA 
9939844 | 1 | |  |PODKLAOKA CZOLOWA 
672949 | 1] |  |PODKLADKA 
9939843 | 1] T  |PODKLADKA 
16102311 | 1| | — |NAKRETKA 
10516670 | 2| |  ÍPODKLADKA 
4309853 | 1| |  |WYLACZNIK KPL. 
4287980 | 1 | | [ZESPOL SPRZEGAJACY 
4288331 | 11 |  |WIRNIK KPL. 
4139496 | 1 | |  |Lozysko 
11195370 | 1| | ІРОФКІАОКА 
12642801 | 1] |  |PODKLADKA 
4109336 | 1 | |  |KORPUS KPL. 
13267711 | 1] |  |SRUBA 
4061411 | 4 | | [WKRET 
805599 | 1| |  |CEWKA WZBUDZ. 
13272111 | 2 | |  |SRUBA 
13271811 | 1 | | ІНКЕЕТ 
=================s===============ux================s==============rmz====x=============x===============sz=====ma=sss==== 





| 55205 | 
ROZRUSZNIK |] І) 
| 89.03 | = 


) ) ) ) 


SATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
SATALOGUE DE PIECES ФЕ RECHANGE 











Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55205 
Change | Introduced | Сопсегп | | 89.03. [а 
Modification | Introduit | Concerne 1 | | код 89 
PIE OWI ZAZIE | =a=s============s=|=====s=z===s=======x=s=s====mwm=rz=z==rm====x=mm=rz=z=========a== | ========xz=====z===z===z===z==============z====umzze===========z==s===s=s===m=z================s=== 
І |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
J_  _ | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|========== |====|====================|=== ===========uz=s====================s====== 
| |_01, 02, 03, 04 | 24] 4259228 | 2 | | [SZCZOTKA 
| 25] 9939834 | 2] |  |SPREZYNA 
| 25] 637410 | 2] |  ISPREZYNA 
| гв] 4474857 | 1 | | [TARCZA TYL. KPL. 
| 27] 10196911 | 1 | |  |NAKRETKA 
| 28] 673196 | 1 | |  |OPASKA 
| 28] 9939845 | 1 | | [OPASKA 
| 29| 4287983 | 2 | |  |SRUBA 
| 30| 12574111 | 2 | | | МАКВЕТКА 
| 31] 4048471 | 1 | | |РООКСАОКА 
| |! l | І І 
І І 1 | | 
| i | | | | 
| | | | | | 
Í І | | | |! 
l | | | | | 
| | | І і І 
| ! | | l І 
l І | І l І 
l| І | І | | 
І І і. |! | | 
| І | І | І 
| І | | | | 
| |! | І | І 
| | | І l І 
| І | | l | 
s===========s=ss===========================s=s============s=============s============s=s==s==================s=s====s=s===========s========u===============================m================ 





ROZRUSZNIK | >> | la op 


| 89.03 


) ) ) ) 


ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
ЗРАВЕ PARTS CATALOGUE 
"ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





ZES ZIE OO O ZJ OZ O O ZOZ O EB ORO O OT шшш O A O OBO OO OT O O ODT ET OO O ZO ZOT OOOO EO O O O OOO O OCZ BE OO ZE PO O O DO O O O O O O O O OOOO ZZO есіні ііі ігі гігілеетінініігеіміншкінкіетініненініені 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55205/2 
change | Introduced | Concern | | 88.12 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 103 
s==============|=================|=================================================== | БЕРЕ 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO [Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | zm. | Nazwa czesci 
|| АШ. FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|====================|===|====z=========================aus========= 
| 1:01, 02, 05, 04, 05, 06 | 1] 9939836 | 1 | | [GLOWICA KPL. 
| 2] 9939835 | 1] |  |Lozysko 
| aj 672541 | 1 | | |TULEJKA 
| 3| 9939864 | 1 | |  |PODKLADKA 
| з] 11195370 | 1 | | |[PODKLADKA 
| 4| 9939863 | 1] | |иквет 
| 4| 13271811 | 1 | | |WKRET 
| 5| 9939844 | ж] | IPODKLADKA 
| 5| 672948 | ж] |  |PODKLADKA CZOLOWA 
9 | 6| 672949 | ж] |  |PODKLADKA 
| 6] 9939843 | ж] |  |PODKLADKA 
| 7] 4259228 | 2 | | [SZCZOTKA 
| 7] 9939833 | 2| | [SZCZOTKA 
| ві 637440 | 2| |  |SPREZYNA 
| 8| 9939834 | 2] |  |[SPREZYNA SZCZOTKI 
| 9| 4474857 | 1 | | [TARCZA TYLNA KPL 
| 9] 9939832 | 1] | [TARCZA TYLNA KPL. 
| 10] 9939835 | 1] |  |Lozysko 
| 10] 672541 | 1 | |  ITUŁEJKA 
| 11] 9939858 | 1] | |ҺАКНЕТКА 
| 11| 10794011 | 1 | | | SRUBA 
| 12] 13272111 | 1 | |  |[SRUBA 
| 12] 9939857 | 1] | |иквет 
| 13] 673196 | 1 | | [OPASKA 
| 13| 9939845 | 1 | | [OPASKA KOMUTATORA 
| 14] 4309581 | 1 | |  |OSLONA OTWORU ODWADN 


=azz==========z========================================================s===z===========================================sur=========================z======== 


| 55205/2 | 
ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY - CZ. |-----| /< U 


| 88.12 | 





ATALOG С2Е5СІ ZAMIENNYCH 
iPARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


пш==шшшшшшщшшш=щшщцшз-=шщшщшшшщщшчшшшш=з=шшчшшщшшышчышшщшч=я=ш==з-щшышш==чш==шщш==-шшычщщшши===чщш==—=ш=шышщшщшш==шш=—-—====-шняч=чз-ышышччшышш=цщишшци=ышшишщшщшщшшщшщщш=шщшчш=<ш=ачш=шшшщшшщшшщдщшщшщшщшщшщшщщшщшщщшщшшҗщдышч 
Іпіапа | Wprowadzona | Dotyczy | ] | Tabl. 55205/2 
Сһапде | Introduced | Concern | 1:88:12 [——————————— 
Modification | Introduit | Concerne 1 | | kod 105 
m=============|=s=============s==|===========================s===============s======== | z===================szs===========================================================s======= 
l | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
m l „ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY  — | =. | ====s===== | ==== | ==================s== | === ] ш==®шшш=п=з==шшшшшщшшшщшшщшщшшышщшщщщщщщжщщшщщшщщшшщш 
| ].01, 02, 03, 04, 05, 06 | 14] 9959849 | 1 | |  |OSLONA 
| 15] 12574111 | 2 | | NAKRETKA 
| 15] 9939851 | 2 | |NAKRETKA 
| 16] 9939847 | 2 [RURKA IZOLACYJNA 
| 17| 9939846 | 2 |SRUBA SCIAGAJACA 
| 18] 13271811 | 1 |WKRET 
| 18| 9939863 | 1 | КАЕТ 
| 19| 11195370 | 1 | PODKLADKA 
| 19] 9939864 | 1 | PODKLADKA 





M. 2; M = = = шш шш Шш Z ш 


======z===========x==================z=z=z=====z====x======m=m==s=x====x====xz=zz=z=z==z======x=x==z=z==zz=======z===z============x=========zxz=z========. 


| | 55205/2 | 7) 0) 
| ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY - CZ. І--------"! I] 
| | 88.12 | 





ATALOG e ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE ОЕ PIECES DE RECHANGE 





BRUDZZDZEZZONOROZZZSEZEBOSZZSZZOOZNE== z=====s================s======s=================z=========s===s================mmzmuzur===========z===================s================s= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy І | | Tabt. 55205/3 
Change | Introduced | Concern | | 89.12 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | { коа 192 
s=============|=================|==============================================s=uu=|==================================================x==s======s=s=s=====s==s============== 
І |_TYŁKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
І | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|==== ================u===|===|===========us==a====a=s=s=s===as=a======s= 
J jo, o рр 9939853] 2] |  [З80ВА DWUSTRONNA 
| 2| 9939855 | 2| |  |PODKLADKA 
| 2| 10519301 | 2 | |  |PODKLADKA 
| з] 9939854 | 2 | |  [PODKLADKA 
| з] 11195470 | 2| | | PODKLADKA 
| 4| 9939862 | 1 | |  [МАКАЕТКА 
| 4| 15896411 | 1] | |МАККЕТКА 
| 5| 9939840 | 1 | |  |DZWIGNIA KPL 
| 6| 4189398 | 1 | |  |SWORZEN 
| 6] 9939839 | 1 | |  |SWORZEN DZWIGNI 
| 7] 9939848 | 1 | | | [ZASLEPKA 
| 8| 9939856 | 1] |  |ZAWLECZKA 
| 8| 10734701 | 1] | | ZAWLECZKA 
| 9| 4048471 | 1] | | PODKLADKA 
| 9] 9939841 | 1) | | PODKLADKA 
| 10] 9939842 | * | |  |PODKLADKA 
| 10] 4475041 | ж] |  |PODKLADKA REGULACYJA 
| 11] 9939831 | 1 | |  |PIERSCIEN SPREZ. 
| 12] 9939850 | 1| |  |WYLACZNIK KPL 
| 15] 9939859 | 2] |  |PODKLADKA 
| 14] 9939837 | 1 | | [ZESPOL SPRZEGAJACY KPL 
| 15] 9939838 | 1 | |  |TULEJKA LOZYSKOWA 
| 16] 9939830 | 1] |  |PIERSCIEN OPOROWY 
| 17] 9939852 | г | | [НАКНЕТКА 
| 17] 16100811 | 2 | |  |NAKRETKA 
| 18] 10516670 | 2 | |  |PODKLADKA 
z=============s===========================x=x=====x=z====s=======================================s=====================s======================s===================================== 





| 55205/3 | 
ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY-CZESCI | e p 
| 89.12 = 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





z======================mzm=srm=============================z=z=====================zus===z==mux==mz====z==========x==================================muzmzgzzzuz============================ 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy ] | | Tabl. 55205/3 
Change | Introduced | Concern | | 89.12 | ----- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 192 
zz=============|================= | ============xz======s================================ | ====================z===s======z=x===s===========s=============================z=z=z========= 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |2». | Nazwa cześci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|==wm===zzauz=======s=|===|=================a==============s========== 
| | 18| 9939860 | 2 | |  |PODKLADKA 
19| 16102311 | 1] | INAKRETKA 
19| 9939861 | 1| | —|NAKRETKA 
20| 4061411 | 4| | |WKRET 
20] 9939828 | 4 | | |wKRET 
21] 9939827 | 1] | [CEWKA WZBUDZENIA 
22} 9939829 | 1 | |  ]VIRNIK KPL 
і | І І І 
І 1 | 1 
| | ! | І 
l p ^J | | 
| 1 | | 
І | | | |! 
| 1 І | І 
| | | | |! 
| 1 ща 
| | | І І 
| | І k | 
| | ! l | 
| | І I | 
| | d | | 
| | 3 l | 
| | І | І 
| | | l І 
| | І l І 
| | d | | 
=========================s================s=s==s=s==============s=s=======z===zz===================m================s=s====================s=====s======s============a===========z==== 





| 55205/3 | 
ROZRUSZNIK ELEKTROMAGNETYCZNY-CZESCI ` |--------- І U 


| | 89.12 | 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH і ) | ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








======z=z========= 


=========x=c======s========-x==z=x========x==============s================r==========x=========================s==g= z=======szs======xz===z=====x=sz=sz=========s========x=======m==========s==—— 


| 55301 | 
UKLAD ZASILANIA PRADEM ELEKTRYCZNYM --- EE | p 


| 90.03 | 


sz=======================================x=um=m=zss=z==============================s=s==========================z===u====s==;=============r=zuzz==================uz==================== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 55301 
Спапае | Introduced | Concern | | 90.03 |-------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 76 
===============|=========z=uz======|=============================s==s==========n======== | xzz=======z=sz=======================================r=====================z====z=usz========== 
І... TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH — — —  |Lp.INr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| — M—M ! ONLY FUNDAMENTAL MODELS — &— | ===|========== |==== |#========s======a=====|=== | z#==zszs=================mz=z======z============ 

КАЕ l |-052 | 1] 4383408 | 1] | [WSPORNIK 

| aj 4267818 | 1 | |  |PODKLADKA 

| 3| 5202018 | 1 |76 |  |REGULATOR NAPIECIA - ELEKTRONICZNY 

| 3| 4056845 | 1 | | REGULATOR NAP. 

| 4| 15896211 | 2] | INAKRETKA 

| 5] 987184 | 2 | | (OPASKA 

| é| 987445 | 1| |  |SWORZEN 

| 7] 4066320 | 1 | |  |OSLONA 

| 7] 4474648 | 1 | |  |PRADNICA KPL. 

| 8|200013074 | 1 | |  |PRADNICA KPL. 

| 9| 965849 | 1 | |  |SWORZEN 

| 10] 10519601 | 5| | IPODKLADKA 

| 11] 16044321 | 1] |  |SRUBA 

| 12] 12429721 | 5 | | [SRUBA 

| 13] 16100811 | 4 | | |NAKRETKA 

| 14] 10516670 | 5 | |  |PODKLADKA 

| 15| 4335411 | 1] | [WSPORNIK PRAD. 

| 16] 4356178 | 1 | | |PRZEWOD NA MASE 

| 16] 4387358 | 1 | |  |PRZEWOD NA MASE 

! | | 

| | | 

| | | 

| | | 

| | 1 

| | | 

| | | 





KATALOG d ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


т==шшшгт==—-====лш=ш=шщш—шаш=шшшшш=з==ш=-=шыш=====шш=--—-—<ычш-- zz=z===ss====s====ssz=====z==============mz===z=—s====ss==s=ss====================s========sz=s=======xm=x=x=x======================== 





Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55301/1 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 77 
пиеппсликсиклинн | иазисианикссавиии | ===============z==z=z================================ | z=====================s===ss==s===========x===z======s======s==========================m====== 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
— "ente .ONLY FUNDAMENTAL MODELS — |) === | ========== | ====| z===x=s=============== ] === | =======z==s================m=s=============== 
| | %5 І 1] 7541788] 1] | (ALTERNATOR 
| 1] 4424963 | 1 | | [ALTERNATOR 
| 51 16042721 | 1 | |  |SRUBA 
| а] 4356178 | 1] |  |PRZEWOD 
| 5| 11198071 | 1| |  |PODKLADKA 
| 6| 16044321 | 2 | |  [SRUBA 
| 7] 10519601 | 1 | |  |PODKLADKA 
| 8| 4175085 | 1| |  |KONDENSATOR 
20 се» | 8] 4326362 | 1] | IKONDENSATOR 
45 Ж і | | | 
І І por | 
8 ү) бе. [^d | І үс 
ge = ( МУ — 3 | |! | | | |! 
c 4 І! E 
Of М © 5 | M | | | |! 
Q 21] ак | | | |! | |! 
NS а | | ІІ 1 
C | І Io 1 | | 
TER: 9; ct | | | | |! | |! 
УР ex і | 
А x | | | | | | 
| | | І 1 
| | | 1 l І 
| І | І l | 
=Z=mz=s=====s=====================================s=====s=x=mz=z==============s=mmz======s===============s=======s==============z=====================s====m=z=======x===================== 





ALTERNATOR EE |2 Ü [ 


| 88.12 


ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








z====================z======s===s==mzz=z=========mnzn=s==s==============================================================================unurs=================z==z======x=s========== 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55301/2 
Сһапде | Тлегодисед | Сопсегп ! | 92.12 |----------------- 
Modification | Introduit ] Concerne ! | | kod 193 
шалежывшшикспшс-|сшшглаптаошишшаша | SEDZIINSSENCIIIETIINDSSENSEIIIELIIESIRIZISZEZEZZEETSIIEZIS | s===s======sz=====================zz==z================x==s=s===z==m=========================== 
] |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie zm. | Nazwa czesci 
з= с j „ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY — — S — | === i ========s== І ===|==================== | каш | ===zm=mx==s=========sz==s=====z=============x===== 
|01, 02, 05, 04, 05, 06 | 1] 4314496 | 1 |01 02 03 04 |  |PRZEWOD 
| 1] 7562794 | 1 |05 06 |  |PRZEWOD 
| 21 16043411 | 1] | | SRUBA 
| 3| 879886 | 1 | |  |PIERSCIEN 
| 4| 14575180 | 1 | |  |SPINKA 
| 5j 16136011 | 1] | ISRUBA 
| 6| 12642001 | 11 |  |PODKLADKA 
| 7| 15896211 | 3 | | |NAKRETKA 
| 8| 4292906 | 1| | [ZACISK 
| 9| 4319552 | 1] |  |[OSLONA AKUNUL. 
| 10] 7632148 | 1 | | [UCHWYT AKUMUL. 
| 11] 11942008 | 1 | |  |SRUBA 
| 12] 11945008 | 1| |  |SRUBA 
| 13] 15896211 | 2 | | |МАКВЕТКА 
| 14] 46575200 | 1| | € | AKUMLATOR 
| 14] 46575372 | 1 | | С |AKUMLATOR 6SC 34 Е 
| 14] 4248779 | 1 | | € | AKUMULATOR 
| 14| 4248780 | 1 |27 35 66 92 94 | [AKUMULATOR 
| 14| 4311737 | 1] | С | AKUMULATOR 
| 14| 4311738 | 1 |27 35 66 92 94 | | AKUMULATOR 
| 14| 4323362 | 1] | с | AKUMULATOR 
| 14| 4323363 | 1 |27 35 66 92 94 | | |AKUMULATOR 
| 14| 4349695 | 1| | € |AKUMULATOR 
| 14] 4349697 | 1 |27 35 66 92 94 | AKUMULATOR 
| 14| 4447145 | 1 [27 35 66 92 94 | | AKUMULATOR 
| 14] 7542849 | 1 | | С | AKUMULATOR 


mz========z==========z==s=s=====zz====z======= 


| 55301/2 | 125 
| UKLAD ZASILANIA PRADEM ELEKTRYCZNYM |---------! 1, 


| 92.12 | 









) ) ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55301/2 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 193 
mamaman | a | п=ав====а=8т=2аанааанЕнананасЕаЕтаЕЕБЕШаЕаЕЕЕЫЕЕЕ |#=====================================================s====== =========z================== 
=. | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|====================|===|=============s============================ 
| 101, 02, 03, 04, 05, 06 14| 7568656 | 1 |27 55 66 92 94 | AKUMULATOR 
14| 7681606 | 1] D [AKUMULATOR 32 Ah 
14| 7688727 | 1 |87 21 | AKUMULATOR 45 AH 
15] 46575523 | 1 | D |PRZEWOD 
15] 4292911 | 1 | с |PRZEWOD 
15] 4422032 | 1| С |PRZEWOD 
16] 7629590 | 1 |05 06 |ZBIORNICZEK AKUMULATORA KPL 
17] 19131080 | 1 |05 06 [RURKA DO ZBIORNICZKA AKUMULATORA 





| 55301/2 | 
UKLAD ZASILANIA PRADEM ELEKTRYCZNYM |---------!| p 


| 92.12 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 


XATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











z========s====================================s==============s=========s=================================================s====s===s=s===s==s=s==================u=s===================== 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55302 
Change | Introduced | Concern | | 89.03 |----------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 88 
====——— "ak | m===========r====== | =========================================s====s===== | ===z=z=z=z====s====s===s=z================================z=z==szs==============x=========s========s 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |tp.[Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS i Ed 
| | 052 | 1] 4120502 | 1] |  |UZWOJENIE 
2| 4474582 | 1| |  |TWORNIK 
5] 10205710 | 2 | | |wPUST 
4| 4474606 | 1| | [TARCZA 
5| 12574511 | 1] | МАКВЕТКА 
4033770 | 1 | |  |PIERSCIEN 
4132746 | 1 | | — |SWORZEN 
15896211 | 5 | | |МАКВЕТКА 
4198644 | 2 | | |sRUBA 
10519401 | 2 | | IPODKLADKA 
10516470 | 3| | |PODKLADKA 
883323 | 2 | |  |SRUBA 
15896418 | 2 | |  |NAKRETKA 
11195470 | 1 | | IPODKLADKA 
11195470 | 2 | | |РОрКЪАОКА 
4075394 | 1 | | [PODKLADKA 
4474830 | 1 | | | IZOLATOR 
4119858 | 1 | | | IZOLATOR 
989611 | 1] |  |SRUBA 
4034349 | 1| |  |KORPUS KPL. 
13271611 | 2 | | |WKRET 
11195370 | 2 | | |РООКСАОКА 
15896211 | 1 | | |МАКВЕТКА 
10516470 | 1 | | | PODKLADKA 
4065615 | 1] | - |PODKLADKA 
10735880 | 1 | |  |PODKLADKA 
ZODOG OOO ü TT O OO O O O O O O W O O DO O O OZ O OO O OW L O O O O O TE O o OO OO TO O TO O O O O O O O O O O O O O O O 


| 55302 | 


PRADNICA l'uso | ҮР, Ü p 





TALOG "T ZAMIENNYCH 
ARE PARTS CATALOGUE 
TALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





miana | Wprowadzona | Dotyczy 1 | | Tabl. 55302 
'hange | Introduced | Concern | |; 69,035 АРА 
lodification | Introduit | Concerne | | | коа 88 
Im=========z=z==|================= | =m================================================== | =================sx=x=z==z=========z==========s=========m===================================s=s== 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |za. | Nazwa czesci 
| l | ONLY FUNDAMENTAL MODELS — | шеп | ========== | ===> | ===============xz==== ] === | ==========s=====s==s======r======z=z=========== 
l 1.052 | 27| 4162240 | 1 | | [IZOLATOR 
| 28| 989617 | 1] | |SRUBA 
| 29| 4110852 | 2 | | [SZCZOTKA 
| зор 4194798 | 2 | |  |SPREZYNA 
| 31| 2804620 | 1| | |07Ү5к0 
| 32| 4068360 | 1 | |  |PIERSCIEN 
| 33| 4202310 | 1] | [TARCZA KPL. 
| за] 11198373 | 1) |  |PODKLADKA 
| 35| 12164711 | 11 | | КАККЕТКА 
| 36| 4039971 | 1 | |  |PIERSCIEN 
| І | ! | | 
| ! | І | І 
І І | І It d 
| І | | | | 
| | | | [1 
| | | І l. 4 
| | | І І І 
| І | І | | 
| | | І | І 
| І | І | І 
| | | | | | 
| | | | | | 
| | | | | | 
| | | | | І 
| | | | l І 
| | | | | ! 
===z==========xzz=============z=m=========================================================================z======================================s==================s=========== 


| 55302 | 
PRADNICA |---------! 
| = n 


| 89.03 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











mummzzzzz===s======s========z=======================ss====s=s=s=s=szs========ss=======s==mmmxsz============================m========s=============sz=============================s============s= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy ] ] | Tabl. 55303 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 78 
DODZIE за с с -<<----: | т<-----<##т---7::;7:<----7<<-----# 2:77 << ---<<<<- | z======z=======z==z===z=z=z=============================x===sz=z=====================z=z==x=z======= 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH [Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
] | ONLY FUNDAMENTAL MODELS ]===|==========|==== =============s=======|===|========z============ss===ss==s=======a===s= 
|| 065 | 1] 9939303 | 1 | | [STOJAN KPL 
| 2] 9939305 | 1 | | [WIRNIK KPL. 
| 3] 9939306 | 1] і |102Ү5к0 
| 4| 9939312 | 1] | |ТАВС?А PRZEDNIA KPL. 
| 5] 9939313 | 1] 1 | гогувко 
| 6| 9939315 | 3 | |  [580ВА 
| | l | і І 
| | | І l І 
| | | | | | 
| | l | | І 
І І | І l | 
| | | І | | 
| |! | |! l |! 
| | | І | |! 
| | SE | | 
| | | | | | 
| | | d | | 
| | | 1 | | 
| | | | | І 
| | | |! | І 
| | | | l | 
| | | | МЫ 
| | | s | І 
| | | | p 
| | | ! | І 
| ! | | | |! 
=============zz===============================s=====s=================mz===================================================================================s================== 
| | 55303 


| 
| ALTERNATOR ТҮР A-115-34B - CZESCI ---- Il Ü 
| : p 


> | | 88.12 





) 


АТА(06 CZESCI ZAMIENNYCH 
ЗРАВЕ PARTS CATALOGUE 
'ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








:z=szs==z=======sz==s===========z=======================-=============x=z=gz=z==mz==s===s===sx=xw==s==z==s=z===z=zmzg=z====s===============z==============z=z==z==z=====z=========s=======s==============s== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55303/1 
Change | introduced | Concern | | 92.03 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 198 
s==============|=================|==============z================s=s===================]| zs==s=================x=z=============x===z=============s========s=========================== 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOUYCH ]Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [25.1 Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS ===|==========|===|====================|===|====a===============================s===== 
| 1.65 | 1] 9959507 | 1 | | [TARCZA TYLNA 
2| 9939304 | 1] |  |PIERSCIEN GUMOWY 
3| 46575393 | 1 [76 | [REGULATOR NAPIECIA 
51200016845 | 1 |76 | REGULATOR NAPIECIA 
з] 9939316 | 1 | | [REGULATOR KPL. 
4| 9939314 | 1 | |  |PROSTOWNIK 
5| 9939308 | 1 | |  |SZCZOTKOTRZYMACZ 
6| 9939311 | 1] | [SZCZOTKA KPL. 
7| 9939310 | 1 | | [SZCZOTKA KPL. 
8| 9939309 | 1| |  |OSLONA 
| l d | | 
l | І l І 
| | І | І 
| | І | І 
| | ! | І 
| | І | І 
| | І | І 
| | | | | 
l | | га 
| I| | b | 
| | | l І 
І | І | І 
| | | | І 
| | І | І 
| | xl l І 
І | d | І 
mzZZILÉZLLILIZZZELLÉIIÉIILIIÉÍZINEZLIZI-LIILILÉZELIZELI--ILIÉILÉÍIÉIÍI ==================z================================m========z==================================================================s= 
| 55303/1 | 






ALTERNATOR ТҮР А-115-34В- CZESCI 


| 92.03 


ДД) 


) ) ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


2miana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55303/2 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 80 
=============== | #================= 1 БЕ <<< ----- 118 << - <<< <<< - 3 <<< - <<< << | zZg===============<x=======s=========s========z======r=xzrz======x=x=============r=x=============== 
| | IYLKO MODELI PODSTAWOWYCH Пор. |Nr rysunku|Szt. Zastosowanie Zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|============================as============ 
| |_065 1| 9934595 | 1 |NOSTEK PROSTOWNICZY 


2| 4475112 | 1 
3| 28042730 | 1 


|REGULATOR NAPIECIA 
|LOZYSKO 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
і 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





| 55303/2 | 


ALTERNATOR AA-108- CZESCI |-————| JZOR 


| 88.12 | 





ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
iPARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


igg==============z=========================z================================================u============s=====s=============================s==================s=================s= 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55303/3 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |------------ -- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 79 
z==============| ========x=z======= | =z=======z============================================ | ======================x=====================z============================================ 

|. | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH Т |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie iza. | Nazwa czesci 

| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|=================================s======== 

| |_065 1| 9934597 | 1 | STOJAN 

2| 28040630 | 1 | LOZYSKO 


3| 9935112 | 1 |ZESPOL SZCZOTEK 








| | 55303/3 | 
| ALTERNATOR АА-108- CZESCI |a| |l 


| 88.12 | 


3. 


(TALOG aa ZAMIENNYCH 
"ARE PARTS CATALOGUE 
1TALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





ЕЕЕ Есеева 
ітіапа | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55401 
change | Introduced | concern | | 91.09 |--------------- — 
*odification | Introduit | Concerne | | | kod 81 
s=============|=z==m===z===========|=xzz================================================= | sz====s==========================z===s============x=========x===z=====s======================= 
] | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Пор. | Нг. rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| |_ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [=== |========== ====|====================|===|===============s=s======s===s=ss===ass===== 
| (1101, 02, 05, 04, 05, 66 .— | 1|200016468 | 1 |76 96 01 02 03 04 |  |LUSTERKO WEWNETRZNE 
| 1] 7602580 | 1] |  |LUSTERKO WEWNETRZNE 
| г] 10863090 | 1] | [ZAROWKA 
| 51200015024 | 1 | | [KLOSZ LAMPY OSWIETLENIA WNETRZA 
| 5] 7545397 | 2 [01 03 05 |  |REFLEKTOR KPL. 
| 5] 7568658 | 2 [02 04 06 |  |REFLEKTOR KPL 
| 5] 4309105 | 2 |02 04 06 | [REFLEKTOR KPL. 
| 5] 4309106 | 2 [02 04 06 | [REFLEKTOR KPL- 
| 6| 4291631] 1] |  |LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDN. PR. 
| 6] 7545388 | 1] |  |LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDN. PR. 
| 6| 7671382 | 1] | LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDN. PR. 
| 7] 4291632 | 1 | |  |LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDN. L. 
| 7] 7545389 | 1] | [LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDN. L. 
| 7] 7671383 | 1| | [LAMPA KIERUNKOWSKAZU PRZEDN. L. 
| 8| 15661807 | 1 | | [WKRET 
| 9| 7551013 | 1] | | |WYLACZNIK DRZ. 
| 9| 7653459 | 1] | [WYLACZNIK DRZ. 
| 9| 7729617 | 1] |  |WYLACZNIK DRZWIOWY 
| 10] 4373578 | 1] | | WKLADKA 
{ 11] 4172077 | 1] | [POKRYWA SKRZ. 
| 12] 4172021 | 1 | |  |SKRZYNKA BEZP. 
| 12|] 7561453 | 1] | [SKRZYNKA BEZP. 
| 13| 10858090 | 8 | |  |BEZPIECZNIK 8A 
| 14] 4152950 | 1 | | [GNIAZDO HEZP.DO SZYBY OGRZEM. 
| 15] 4295068 | 1] |  |LAMPA TYLNA KPL.PR. 
| 15] 4295076 | 1 | | [LAMPA TYLNA KPL.PR. 
:z====sz======s=============s=======================z=z===========================================================s======================s=====u================================= 


| 55401 | 
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE І WEWNETRZNE [inicie] p 


| 91.09 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


z=m=z=============================s==s=======s==ss=mssnW==s==sssr == ss==srssssssss===z=zmz==u=>==m=z=z=========csun=====z=z========== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | Tabt. 55401 
Change | Introduced | Concern | 91.09. | e 
Modification | Introduit | Concerne | | код 81 
=============== ========s========|=================================================== z=z========s=z==============z==z========z======s============================================ 
] |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Lp. [№ rysunku| Szt Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ====|====================|===|=======================================s=== 
| 





| 
| 
_01, 02, 03, 04, 05, 066 n à .  .  — 15] 4295072 | 1 | | [LAMPA TYLNA KPL.PR. 

15] 7572353 | 1 | | [LAMPA TYLNA KPL.PR. 
16] 7572354 | 1] | |LAMPA TYLNA KPL. L. 
16] 4295077 | 11 | [LAMPA TYLNA KPL. L. 
16| 4295069 | 1 | |  |LAMPA TYLNA KPL. L. 
17] 4258460 | 1 |01 02 03 04 | [LAMPA OSW. TAB. REJ. 
17| 4259478 | 1 [01 02 03 04 |  |LAMPA OSW. TAB. REJ. 
18] 82345401 | 1 187 06 | [PRZEKAZNIK ZE STYKIEM 
19| 4320622 | 1 |87 06 | [PRZEKAZNIK 30А 
20| 4152950 | 1 |87 06 | [GNIAZDO BEZPIECZNIKOWE 
21] 7587494 | 1 |87 06 |  |OPORNIK DO PRZYC.SWIATEL 
22] 15643901 | 1 [87 06 | ІМКВЕТ DO MOC.OPORNIKA 
25] 12599170 | 1 [87 06 |  |[PODKLADKA SPREZ. 
24| 7600112 | 1 [87 06 | |WSPORNIK DO MOC.OPORNIKA 

| XE l 41 

| ДЫ | І 

| | І | d 

] ie. H ШЕ 

| | І | І 

| | dg | | 

| | | | | 

| ша | І 

| | | | І 

| | І | |! 

| | d | І 

l | | | ! 

==z===============s=====s==s=s=s==========s===========================s===============================================s======================s====================================== 





OSWIETLENIE ZEWNETRZNE I WEWNETRZNE 


| 55401 


= | 120 


) ) ) ) 


CATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





s===============z==========ss================================================================================================================================================= 
zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55401/1 
Сһапде | Introduced | Сопсегп | | 90.03 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne І | ] код 82 
=============s=|=================|===================================================|================================================================s=s====================5= 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp. {Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |2п. | Магма czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |=== ==========|====|====================|===|========================s====s============ 
| |_05, 06 | 1] 14573380 | 9 | | ISPINKA 
2| 4259481 | 4 | |  |SRUBA REGUL. 
3| 4241461 | 4 | |  |ZLACZKA 
4| 15896211 | 2 | | |МАКВЕТКА 
5| 12605370 | 2 | |  |PODKLADKA 
6| 4299768 | 1 | | | NAKLADKAA 
?| 4299760 j 2 |05 06 | | PRZELOTKA 
8| 4106420 | 2 | |  |PRZELOTKA 
9| 4135523 | 2 | |  |PRZELOTKA 
10| 4240376 | 2| |  |[SPINKA 
11] 4251965 | 2 | |  |ZACISK 
12| 4174016 | 4 | |  |SPINKA 
13] 4145637 | 2] |  |KAPTUREK 
14] 14573380 | 30 | |  |SPINKA 
15] 10396280 | 1] |  [PRZELOTKA 
16] 7570777 | 1] |  |PRzELOTKA 
| | l І 
| | 
| | 
| | 
l | 
| і 
| | 
| | 
| | 
| | 


| 55401/1 
OSWIETLENIE ZEWNETRZNE І WEWNETRZNE [m 0) 


| 90.03 | 





) ) 


ATALOG С7Е5СІ ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


=====—====—=z==s==================: 


m=s==s=========s==s============== ========z===================ss=====z===========s================s==s===============s=============z============s====s====================z=z==== 


Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | 
Change | Introduced | concern | 
Modification | Introduit | Concerne | 
рр | =============s==== | =================================================== | 

| 


| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH 
| ONLY FUNDAMENTAL MODELS | 


| 
= uEUN Б.а. Mm S: 





| | Tabl. 55401/2 
| 92.05 |----------- 


| | kod 160 
mg===s=s=============z======zs==============z============z============szs=s=========xz============s== 
Lp. [Nr rysunku|Szt. Zastosowanie |Zm.| Nazwa czesci 
=== | тиши |zz=z================== | === |=========z=z=======x======z=z======z========== 


7537894 | 
7552001 | 
7537895 | 
7537893 | 


| 


| 
| 
і 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
і 
l 
| 
| 


| |LAMPA SWIATLA PRZECIWMGLOWEGO 

[LAMPA OSWIETLENIA TABLICY REJESTR. 
[LAMPA OSWIETLENIA TABLICY REJESTR. 
|LAMPA SWIATLA COFANIA СОГА 64 — 2 SZT.) 


| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
l 
l 


================z===s===========================z====s====s=s====z===============s=s=szs===========================================S============xn=m=========z=========================== 


OSWIETLENIE ZEWNETRZNE 





ЖЕТ 


) 


ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


--+----<----53:-<-<---<---3 таз ---<-<---<--- -+< 
Zmiana | Wprowadzona Dotyczy 
Change | Introduced Concern 


Modification | Introduit 





Concerne 


TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH 
ONLY FUNDAMENTAL MODELS 


05, 06 


1| 5200810 | 1] 


=============z===================================================================s=============================s================== 
| | Tabl. 55401/4 
1:92:05 | — Hr 
| | kod 102 
========s=s====s===s=====s========s====sz===s=|=========s=====================s===============================s========================= 
Łp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |е. | Nazwa czesci 
== led 


|KLOSZ LAMPY PRZECIWMGIELNEJ 


| 

| 

| 

| 

| 

| 

| l 

| 1| 46575395 | 1] | |KLOSZ LAMPY PRZEC IWMGLOWEJ 

| 2] 15958104 | 2 | |  |WKRET (DO KLOSZA 46575395) 

| гі 5202010 | 2| |  |WKRET (DO KLOSZA 5200810) 

| 2| 15175590 | 2| |  |WKRET (DO KLOSZA 5200810) 

| з] 14148190 | 2 | | | ZAROWKA 

| 4| 46575397 | 1) | | ODBLYSNIK 

| l | | | ! 

| | | | | i 

l І | І I i 

l І | І | І 

| | | І | | 

| | | І ШЕ 

| І | d | | 

| | | d | | 

| | | | l І 

| | | І | І 

| І | | d.d 

| І | | | | 

| | | | | |! 

| | | | | ! 

| | | І ЖЕ 

| d» | І | І 

| І | І l |! 

| | | d | | 

| | | 73 l І 
z===s====s=s======s==================ss====s=====s=============s==================s===============s====s========================================================================== 





LAMPA PRZECIWMGLOWA NR 7537894-С2Е5СІ 


[кез ЙЫ) 


| 92.03 | 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 














z=====================================================================================================z=========================================================s============= 
zmiana | Wprowadzona ] Dotyczy | | | Tabl. 55401/5 
Change | Introduced | Concern | | 92.05 |------—------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 95 
s==============|=================|===================================================| z=s========================s===========================s=====z=========================== 
k z |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp. [Ме rysunku| Szt Zastosowanie | m. | Nazwa czesci 
] | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |#===|==========|====|====================|j===|=============s=====================a====s= 
| 1:05, 06 1] 46575396 | 1 |KLOSZ LAMPY COFANIA 
1] 5200808 | 1 |KLOSZ LAMPY COFANIA 
2| 5200809 | 1 | ODBLYSNIK 
3| 15958104 | 2 |WKRET (DO KLOSZA 46575396) 
3| 5202010 | 2 |WKRET (DO KLOSZA 5200808) 
3| 15175590 | 2 |WKRET (DO KLOSZA 5200808) 
4| 14148190 | 1 | ZAROWKA 


| 55401/5 | 


LAMPA COFANIA NR 7537893 -CZESCI e | 20 


| 92.03 | 


) ) ) ) 


ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 55401/6 
Change | Introduced | concern | | 89.09 |--------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 194 
sz=======s===s===|============s====|========s============n=ax===========================|==m==================s=a====az===s====sa=a====saa======s==================s============== 
І... | KIERUNKU 54220242777 Дір, |Мг rysunku]Szt.| Zastosowanie |21. | Магна czesci 
І... І. SALE МАВКЕТЅ — — | a aa aaa a aa 
арра м мш = = NEL 552 | [LAMPA SWIATLA "STOP" 
| 2| 5201860 | 1 | | [WSPORNIK 
| з] 14148190 | 1 | | | ZAROWKA 
| 4] 15896411 | 2] | | КАКВЕТКА М5 
| 5] 10519301 | 2] |  |PODKLADKA 
| 6j 10615379 | 2] | | PODKLADKA 
| 6! 252233 | г | |  |[PODKLADKA 
| 7] 15896211 | 2] | | МАКВЕТКА Mó 
| 8| 10519401 | 2 | |  |PODKLADKA 
| 9| 12605379 | 2 | | | PODKLADKA 
| | І | | 
| | d» | | 
| | 1 [| 
| | |]. | І 
| | І | І 
| | І | І 
| Eg | | 
l | |! | | 
| | |! | І 
| | І | | 
| | dg ! | 
| | І | І 
| | d | І 
| | ! | | 
| | 1 | І 
| | 1 | | 
=z======z======================================szs===============================s=s=====s================s=====z====================z========================s=====z============s=== 


| 55401/6 | 
LAMPA SWIATLA "STOP" ЕСІН | U 


| 89.09 


я 


{АТАГОС а ZAMIENNYCH ) ) ] 
3PARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





sz=============================s==========nc=======z=====z==================================>====================================z=============================================== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55405 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |------------ - 
Modification | Introduit | Concerne І ] | код 92 
sz========me===s=|=s=====z==s========|=================z=z=z==s=====z====zm====r============= |Б =8=8==s==s====a=========s=========sz=us=========================m=r====aaraz============ 
I |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| | АМ, FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|=================s==|===|==========================x===s============ 
| |_01, 02, 05, 04, 05, 06, 07, 08 | 1) 4241453 | 2] | | SP INKA 
| 2) 4241451 | 8 | | | SPINKA 
| з] 14147590 | г | | | ZAROWKA 
| 4| 4259481 | 4 | | | SRUBA 
| 5| 4296308 | 2 | | JOSLONA 
| 6] 4309106 | 2 |02 04 06 | [REFLEKTOR KPL. 
і 6] 7545397 | 2 [01 05 05 | | REFLEKTOR KPL. 
| 6| 4309105 | 2 |87 02 04 06 i | REFLEKTOR KPL 
| 6| 7568658 | 2 [02 04 06 |  |REFLEKTOR KPL 
| 7] 4301484 | г | |  |OSLONA 
| 8| 4301480 | 2 | | [OPRAWA 
| 9] 14142390 | 2 | | | ZAROWKA 
| 10] 4301476 | 2 | | {REFLEKTOR МІЕКРІ.. 
І І | | | d 
і І | d Ба 
| |! | |! | | 
| І | І | |! 
l І | І | І 
| | | |! | |! 
| | | І | І 
І І l і | І 
| | | | | І 
| | | |! | | 
| | | | HE 
| І | І b 4 
| І | І ЩЕ 
ЕЕЕ ннн 


| 55405 | 
REFLEKTOR | -=| І) 


| 88.12 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








кшшиш=шшшицишишш шшш дыш DEO шаб OE O U TOO DO —————————————————— а 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55423 
Change | introduced | Concern | | 90.12 |----------------- 
Modification | Introduit | Concerne 1 1 | код 94 
каниикоысциккан | жининнсликанкялық | s==============================================s=s==== | жит OOO OOOO OOOO DE PO OO O OO OO OWO DOO O OO O OE OO O O O O O O O O OTO O ас ттса 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2в. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|=========|===s|=======s===s=========|===|======================s=================ss 
EMEN: Mera | 1| 14148190 | 2] | [ZAROWKA 
| 2| 4251665 | 2 | | [USZCZELKA KLOSZ LAMPY 
| з] 15173890 | 3 | | |WKRET 
1 — s | 3] 5202011 | 3 | | |wKRET 
| 4| 5998583 | 2] | [OPRAWA ZAROWKI Z OBWODEM 
| 4| 429501 | 2 | |  |OPRAWKA 2 OBWODEM 
śą | 5| 4373754 | 2] | [USZCZELKA LAMPY 
И | ві 4424690 | 2 | | [ZAROWKA 
2% £ 7| 4295085 | 1 | | [KLOSZ LAMPY TYLNEJ PR. 
хі | 7] 4295087 | 1| |  |KLOSZ LAMPY TYLNEJ PR. 
E | 7] 7570649 | 1| |  |KLOSZ LAMPY TYLNEJ PR. 
$ | 7| 4295089 | 1 | | [KLOSZ LAMPY TYLNEJ PR. 
2 | 8] 7570650 | 1 | |  |KLOSZ LAMPY TYLNEJ L 
E | 8| 4295090 | 1] | IKLOSZ LAMPY TYLNEJ L. 
М | 8| 4295086 | 1 | | {KLOSZ LAMPY TYLNEJ L. 
Я | з] 4295088 | 1 | | [KLOSZ LAMPY TYLNEJ L 
B | | | І | | 
a І | | ! | | 
A І і | d ЖЕ 
Lj] | І | | 
| | I |» | І 
| | | І | ! 
КА ey] | | Ж 
N —5{ 71 | | | | 
—6 | | I І | ! 
| ЕШ ШЕ | | 
z=====z====s=========================x====s=========s====================z=============zs==============z==================r===============s=============s==z===============s======== 


| 55423 | 
LAMPA ZESPOLONA TYLNA - CZESCI еее | 


| 90.12 | 





) ) ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








rzz==z=======================x====x=====z====x=z==z==============z=z=======z===x==z==========z================x============================z=====z==z=z=s==============z===z==x======z============= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 55425 
Change | Introduced | Concern l | 85.01 |---—----—--—----- 
Modification | Introduit | Concerne 1 | | код 96 
===============j шшпмцппиипципипцдия | =======z=x===s=========z===s========x=z================= ]#========================s============================s=======s==s======================= 
| LL LL [| TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH  — — ^ ^ |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |1. | Nazwa czesci 
| ОМУ FUNDAMENTAL MODELS 7 ||  j===j====s=====|==s==|=====s=======szm=====|===|==========================s=============== 
|01, 02, 05, 04 | 1] 4258469 | 1] ] | ВАМКА 
| 2| 4249929 | 1 | | |ELEMENT PRZEZROCZYSTY 
| г] 4259519 | 1| | [ELEMENT PRZEZROCZYSTY 
| з] 4250059 | 1] | | USZCZELKA 
| 4| 10857790 | 2] | | ZAROWKA 
| 5| 4249933 | 1 | | | ОРВАМА ZAROWKI 
L 1! | І | 4 
| | | І І J 
| | | | | | 
в d MEM | І 
і І | І I I 
| 1 | І | | 
| | "4 | | 
F І | І | І 
I |] Lh 1 | І 
| І k І | i 
| І | d | 3 
Lb d | І | d 
| І f | | | 
| | | І | Я 
| І | d 8 
| І k ! і І 
i l | | | | 
| І | 1 | І 
I | d Ld 
| |! | | | І 
Е 


| 55425 | 
LAMPA OSWIETLENIA ТАВІІСҮ REJESTR.-CZ. |------! 2 p 


| 85.01 | 





KATALOG de ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





IZUÜERESCIESECIISSSZIIZEZNSIZUENENSZIESEISSISOSSNIEMSSEmEEMSDEEENES[ÜS EE 0: Jaa maUamaizsssasuumaasWFsssasimaxmmaumasma 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55425/1 
Change | Introduced | Concern | | 86.06 |------------- - 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 101 
мшшичпппппшпштп | шшппкпивсоцикцицялша | a | EEZITZIIISEEIIIEEERTIIEERTÜ"SEEERESESZEUIEEEMSCIEEEE'SSEERNNINEIISSISEZSIZENSNENNESZSERESIZZEESEXE 
| |. TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |za. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|=========|====|=====s==============|===|==========================as=====s======s=s== 
| | 05, 06 | 1] 5200811 | 1 | | [KLOSZ LAMPY OSW.TABLICY REJESTR. 
| г] 14144190 | 1 | | [ZAROWKA 
| І | d l І 
| | |! | id 
| EU | 
| | |! | І 
l | | | | 
| | | | | 
l | | | | 
| і | | І 
| | І l І 
l | І | І 
| | І | І 
і | І | | 
| | |! | | 
l l І | І 
| | І | | 
| | І | І 
| | І | І 
| E | | І 
| | |! | | 
| | |! | І 
| | | | І 
| | | Pd 
| | | | І 
| | І і | 
zazs===s=============s====s================================================ 





LAMPA OSWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ 


| 55425/1 | 


(ЕЗІНЕ шыў 


CATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
<ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


z=======================x=z=z==============zz=zz=r====================z=========r=====z====================================s=s==z==========z=======r=m==========z==z=z========================= 

Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55501 

Change | Introduced | Concern | | 92.12 |-------------------- 

Modification | Introduit | Concerne | | | kod 83 

z==============|=====x============ | ш=шшш-=—шщшщшщщщщшщщшщщщшщш>щшщщщщшщщщшщтщшщщшш=шщшшщщшщшщш>—ы—==щшщшщшш»жщ | gz============r=============z=s=s===s====x============s=========xz==================s========s==== 
| 


| 

| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO 

| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |#===|==========|====|==================== 
| 














|_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 1|200016408 | 1 [74 05 | [GNIAZDO 1КО1КОЧЕ 
1 2 | г] 7591294 | 1 |21 06 | | |PRZEKAZNIK 
2- | 2] 7630146 | 1 |21 06 | [PRZEKAZNIK 
> Е й | зі 5201298 | 1 |21 06 | [WSPORNIK 
| 4| 15687901 | 1 |21 06 |  |SRUBA М8 
| 5| 7551994 | 1 |05 06 | [WSPORNIK KPL 
| 5] 7536346 | 1 |05 06 | IWSPORNIK КРС. 
W mm — | 6] 4311505 | 2 |01 02 | с [TULEJKA 
| 7| 4200679 | 1 [96 05 06 |  |PRZERYWACZ SWIATEL AWARYJ. 
| 7| 4384971 | 1 | |  |PRZERYWACZ SWIATEL AWARYJ. 
| 7] 755109 | 1] |  |PRZERYWACZ SWIATEL AWARYJ. 
| 8] 4293994 | 2] | [LAMPA BOCZ. KIERUNKOWSKAZ 
) | 8| 4303739 | 2] | [LAMPA BOCZ. KIERUNKOWSKAZ 
ii | 8| 4303740 | 2 | | [LAMPA BOCZ. KIERUNKOWSKAZ 
2 | 8| 7545369 | 2 | | LAMPA BOCZ. KIERUNKOWSKAZ 
21 | 8] 7545376 | 2 |76 | [LAMPA BOCZNA ROZBIERALNA BEZ ZAROWKI 
> | 9] 15687901 | г] | [WKRET 
| 10] 4425339 | 1 |01 02 05 04 | с [SYGNAL DZWIEKOWY 
| 10] 7550989 | 1 | | [SYGNAL DZWIEKOWY 
| 10] 46575237 | 1 | | [SYGNAL DZWIEKOWY "BEMA" 
| 11] 16100811 | 1 | | |NAKRETKA 
| 12] 10516670 | 1] |  |PODKLADKA 
| 13| 7561489 | 1| |  |WYLACZNIK STOP 
{ 15] 7653693 | 1 | |  |WYLACZNIK STOP 
| 14] 7561490 | 1 | | [TULEJKA WYL. 
| 14| 7653694 | 4] |  [TULEJKA WYL. 
==================z==============r=x==============x=mz=========================================================z==========z=z========z=z============z====z==z================z=s=s====== 


| | 55501 | 
URZADZ. SYGNAL. PRZELACZNIKI I REGULAT. |---------! U 
| 


| 92.12 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 


SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 














Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55501 
Change | Introduced | Concern | | 92:32; | SS= 
Modification | Introduit | concerne | | | коа 83 
s============== | шшипшисизкшшішіш | ==========sz=s===========s=====================s====s=| ЕЕЕ 
| | М52У5ТКІСН MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku[Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
1 | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ===|==========|====|====================|===|=================zz=m=z============s======= 
| |_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 15] 46575269 | 1] |  |ELEKTRONICZNY PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZOW 
" | 15] 4205573 | 1| |  |PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZ. 
2 | 15] 4318056 | 1 | | |PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZ. 
3 | 15] 7591293 | 1 | |  |PRZERYWACZ KIERUNKOWSKAZOW 
à: | 16] 4159579 | 1 | |  |PRZELOTKA 
Ж | 17|200015121 | 1 [74 03 04 | с [REGULATOR 
š | 17] 4212976 | 1 |27 05 06 | [REGULATOR WYCIERACZEK 
8 | 17] 4241908 | 1 |27 05 06 | REGULATOR WYCIERACZEK 
— | 17| 5201306 | 1 |21 05 06 | [REGULATOR WYCIERACZEK 
| 17] 7561449 | 1 |27 05 06 | [REGULATOR WYCIERACZEK 
| 18] 4185214 | 1 |03 04 05 06 | |ВАМКА PRZYCISKU 
| 18| 4248817 | 1 |01 02 | |ЯАМКА PRZYCISKU 
| 19] 4359470 | 1 |01 02 76 96 | |PRZYCISK SYGNALU 
| 19] 5200519 | 1 |05 04 05 06 | [PRZYCISK SYGNALU 
| 19] 4356752 | 1 [00 48 87 O3 04 05 06]  |PRZYCISK SYGNALU KPL. 
| 19| 5890946 | 1 |68 | [PRZYCISK SYGNALU KPL. 
| го] 4130888 | 1 |01 02 | | SPREZYNA 
| 20| 7676922 | 2 [05 04 05 06 | |SPREZYNA 
| 20|200015302 | 2 [03 04 05 06 |  |SPREZYNA 
| 211 4197580 | 2 |01 02 | |PODKLADKA 
| 21| 7676923 | 1 |05 06 05 06 | |РООКСАОКА 
| 22| 5200760 | 2 |76 05 |  |KLOSZ LAMPY 
| 23| 5201125 | 1 |07 08 | D |PRZELACZNIK DZM.SM. KIERUNK. 
| 23| 4437437 | 1 |01 02 05 04 | C |PRZELACZNIK DZWIG 
| 23| 4437458 | 1 |01 02 05 04 | с |PRZELACZNIK DZWIG 
| 23| 5998675 | 1 |05 06 |  |PRZELACZNIK DZWIG 
Варакса 





URZADZ. 


SYGNAL. PRZELACZNIKI I REGULAT. 


| 55501 | 


| 


| 92.12 | 





) ) ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











====================xx=========xs=sx========ss=========ss=sss=s=========éwéx=========s=s======x=================================s================xZ===============s==s========x=s===s======== 
1тїапа | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55501 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 85 
===============|==s============== |===================================================|=============s===================s=======s===s==s======================================= 
] | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie į Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |#==|==========|====|====================|===|========================================s== 
| | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 23| 4437438 | 1 |01 02 03 04 |  |PRZELACZNIK DZWIGN. 
1 | 23| 5201833 | 1 |05 06 |  |PRZELACZNIK DZWIGN. 
2 | 23] 46575309 | 1 | |  |PRZELACZNIK DZWIGN. 
3 | 23|200015373 | 1 |74 01 05 07 08 | С |PRZELACZNIK DZWIGN. 
5 | | | І | |! 
а | | | І | | 
2 | І I І | | 
И і | |! | | 
й | d | |! | | 
| І | | | | 
| 4 I І | d 
| |! | |! | 4 
l І l d | ! 
| |! | i | | 
БЕ | І | І 
| | | І E: 4 
ES | І | І 
| І | | | І 
І І | І | І 
1 | І | І 
| І | І | І 
| | | І | І 
| І | І Fd 
I І | I | 
| d 1 1 І. І 
| | | І | | 
| 55501 | 
URZADZ. SYGNAL. PRZELACZNIKI I REGULAT. |— | 





| 92.12 | 


CATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





s======w=wm=====s===x======rs===s==============sx====x====z==m=====x=============================================s============x======================================================zxzx=ms=z==sx== 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Там. 55506 
Сһапде | Introduced | Concern | | 90.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 95 
s======s========|================= | z=====z=zz=x=====zuuz=s==s=zs=========================== | =============szs================================================================s=z======== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |п. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|========= ====|======z============s| хам] синавлиненининзтиеиницсспипкслизспвинасска 
1 | 1| 4272743 | г] | [USZCZELKA 
2| 4291653 | 1 | | [KLOSZ LAMPY PR. 
2| 4291649 | 1 | | |KLOSZ LAMPY PR. 
! 2| 7545321 | 1 | | [KLOSZ LAMPY PR. 
2] 4291651 | 1] | |KLOSZ LAMPY PR. 
3| 4291654 | 1] | |KLOSZ LAMPY L. 
2 3| 7545322 | 1 | | {KLOSZ LAMPY L. 
3| 4291650 | 1] | [KLOSZ LAMPY L. 
3) 4291652 | 1 | | ]К10572 LAMPY L. 
3 4| 15173890 | 2 | | ІМКВЕТ 
4| 5202011 | 2 | | |WKRET 
5| 14148190 | 2 | | [ZAROWKA 
4 6| 4291219 | 2 | | [USZCZELKA 
| | | | | 
| | | | | 
| Е- 4 | | 
| | |! | | 
| | | | | 
| | І | | 
| | І | | 
| | | | | 
| p- i | І 
| | І | І 
| | |! | І 
| | |! | І 
| | |! | І 
a m===mnam=mzmx;m=m=semmamsm=msmsÉ;m=[khFssawuis n a sa === 





| 55506 | 
ГАМРА KIERUNKOWSKAZU PRZEDNIA - CZESCI |———> P. | p 


| 90.12 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55510 
Change | Introduced | concern | | 88.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 85 
sz======-======= | ================= | =================================================== l =====x=======z=s==s=s==================z=======xzz=zsx===========================x=s=========s===== 
| | _IYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | m. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |#==|=======|====|=====u=======uamzu==|===|s==ssasss= 
| [.01, 02, 03, 04 | 11 4427203 | 1] | [ZESTAW WSKAZNIKOW 
| г] 14143790 | 6 | | — |ZAROWKA 
| з] 14143990 | 1 | | [ZAROWKA 
| 4| 4391096] 1] |  |SZYBKOSCIOMIERZ 
| 5| 4357624 | 1 |01 02 | C |WSKAZNIK POZIOMU PALIWA 
| 5| 4427202 | 1 |03 04 | D |WSKAZNIK POZIOMU PALIWA 
| 6] 17671707 | 2] |  |SRUBA 
| 7] 9941255 | 1 | | [OPRAWA ZAROWKI 
І 7] 9939867 | 1] | [OPRAWA ZAROWKI 
| 8| 9941256 | 6 | | [OPRAWA ZAROWKI 
| 8| 9939866 | 6 | | [OPRAWA ZAROWKI 
Ld | | l 1 
| | | |! Б 
hod | d | d 
| | | |! І | 
l | | ! | | 
l |! | І | | 
| І | d | | 
| І | | | | 
| І | |! І | 
| | | ! | | 
| d l | | | 
І І | І | І 
Id | | | |! 
| | l | | | 
| І | | | | 
z======m==========x===================x====z======s======zz===========zxz=xz=====rrsss=======unuwa==z=z=sxzzxz=====rsxz==z===r=sx=z=szz=====sx=======s=s=z=z=z==z==sxs=s=s=s=s==========x==x====;zx===xs=s======s= 
55510 | 
WSKAZNIKI URZADZ. SYGNAL.-KONTR. --------- Ж) Ü p 
| 88.12 | = 





ATALOG PR ZAMIENNYCH 
iPARE PARTS CATALOGUE 
JATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








База аа "=== === ананас Бара акаваны 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55510/1 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 86 
zz============s== | =================| =====s=z==============================x=============== | ==z==============<x==z========z======================s=x=x======================s=====r=x=r=ss=s====== 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.]Nr rysunku|Szt.] Zastosowanie [2п.] Nazwą czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|======================z=zz================= 
| |_03, 04, 05, 06 | 1] 4370202 | 1 |76 03 04 | С |WSKAZNIK OPTYCZNY 
| 2] 15687901 | 1 [05 04 05 06 | [sRUBA 
| з] 4337627 | 1 [03 04 05 06 | [WYLACZNIK DO KONTR.HAM. 
| 4| 17678701 | 1 103 04 05 06 | ISRUBA 
| 5] 4316268 | 1 |03 04 05 06 | [WSPORNIK 
| 6| 4393986 | 1 [76 03 04 | D |WYLACZNIK 3 POLOZ 
| 6| 4441806 | 1 [76 03 04 | 9 |WYŁACZNIK 3 POLOZ 
| 6] 4396582 | 1 |76 O3 04 | € |WYLACZNIK 2 POLOZ 
| 6] 4441800 | 1 |76 05 04 | с [WYLACZNIK 2 POLOZ 
| 7] 4393833 | 1 |76 03 04 |  |[WYŁACZNIK SZYBY OGRZEM ` 
| 71200016473 | 1 |78 03 04 |  |WYLACZNIK SZYBY OGRZEWANEJ 
| 7| 4395349 | 1 |76 03 04 | |WYLACZNIK SWIATEL P/MGIELNYCH 
| ?| 4441802 | 1 [7605 04 |  ]WYLACZNIK SZYBY OGRZEW 
| 81 4394831 | 1 |76 03 04 |  |[WYLACZNIK SWIATEL AWARYJNYCH 
| І | | | І 
| d | | b. 4 
| | | | і І 
Fd | |! | |! 
[^ | І | І | |! 
І І | І | | 
| | ШЕ | І 
| І | і | |! 
| | l | | | 
i | NEL | І 
l| | MER | І 
| І II | І 
=============x====================================x=x===ss=============x===========================================================================================x========x===== 





WYLACZNIKI І URZADZ. SYGNAL. KONTR 


| 55510/1 | 


| 88.12 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE РІЕСЕ5 DE RECHANGE 





шитшшшщшшщш—==зхщшщшшшщшщшщшщшщшщ=дщшшшшщшщшцшчшшш===цшхшщшшшщшщшщшщшшщшдщшшышштзтшшшщщш=®зшшщшщшщшщшщшишщшцщшшщщшфш=+чт=—=шьщшщщщшщщщшщш—шшшщшщшщшщщшщшщщшщшшщш=шщшщшшщшышг»шщшщшщшщшш=шщшшы—щшшшшшщщшцщшщш—==—шцш=шшшшщшщшцш=—=шщжщшщшшщшщшщшщшщшщшщшщшщшщщшшщшш 
Zmiana | Wprowadzona | Potyczy І | | Tabt. 55510/2 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 161 
=============== 1 ===========—===== | =Zm===========s=========================x=r==s========== 1 ========z=z======s=x=s==s==z==s========z======s=s=z=======z====================<======r=======x=zx=s==s= 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zn. | Nazwa czesci 
| + | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|==============================wzz====uz==== 
| | 05, 06 | 1] 5201437 | 1 |76 96 |  |WYLACZNIK SWIATEL ZEWN.-30 
| 1] 7535295 | 1] |  |WYLACZNIK 3POZ.SWIATEL ZEWNETRZNYCH 
| a| 5201440 | 1 |76 96 |  |WYLACZNIK 2POZ ELEKTROWENTYLATORA-30 
| 2| 5201442 | 1 |76 96 |  |WYŁACZNIK 3POZ ELEKTROWENTYLATORA -30 
1 2 46 | г] 7535312 | 1| |  |WYLACZNIK 2POZ.ELEKTROWENTYLATORA 
| | 3| 7535302 | 1] | — [WYLACZNIK 2POZ.SWIATEL AWARYJNYCH 
| | 3| 5201438 | 1 [7696 |  |WYLACZNIK SWIATEL AWARYJNYCH-30 
| а] 7535309 | 1 | |  |[WYLACZNIK 2-POZ.SWIATEL P/MGLOWYCH 
| 41200016473 | 1 |76 |  |WYLACZNIK SWIATEL P/MGLOWYCH 
| 4| 5201439 | 1 |76 96 |  [WYLACZNIK SWIATEL P/HGLOWYCH-30 
| 5| 7535306 | 1| |  |WYLACZNIK 2POZ SZYBY OGRZEWANEJ 
| 5| 5201441 | 1 |76 96 | — |WYLACZNIK SZYBY OGRZEWANEJ-30 
| 6] 7535294 | 2 | |  |ZASLEPKA 
| 6| 5201253 | 1 |74 |  |[WYLACZNIK SWIATEL P/MGLOWYCH PRZEDNICH 
| 6} 5201469 | 1 |74 |  [WYLACZNIK SWIATEL P/MGLOWYCH PRZEDN-30 
| | | | | | 
| | | |! | | 
| | | І 1 
| | Е. 4 | | 
| І | І | |! 
| | | |! E .4 
| | і. І | | 
| | | | | І 
| | | | | | 
I l | І | | 
l | | | | 
Z=z==========z==z=====ssu======s==uasmnmaz=zm=Ñs=zr=====z=z==============ess=ss====zz=zz=s=================x======s;x=xr=======================s=s=====msuz=======smzmmzmsccszms==ssm===s=s=s==i == 
| 55510/2 | 
WYLACZNIKI |---------| 





| 88.12 | 


ATALOG .-ESCI ZAMIENNYCH ) ) ) 
РАКЕ PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


========mz=====s=memm=r=-==z==z================x=x=m===--==================================sz===========x=x=====z========x=z===================<=================xmxs======x=============== 











Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55510/3 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 84 
a a |========s================a==a===ss=====us===================================ana=s======== 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunkujSzt.]| Zastosowanie (zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ра ра |e |GZZSSOOZZRZZZZZROZSZDOZZZSSOZNESGZZEZZESNZ 
|01, 05, 05, 06 | 1] 4427203 | 1 |01 05 | [ZESTAW WSKAZNIKOW 
| 1] 4390181 | 1 [01 03 | [ZESTAW WSKAZNIKOW 
| 2| 7537328 | 1 |06 | |ZESTAW WSKAZNIKOW 
| 2[200016387 | 1 105 | |ZESTAW WSKAZNIKOW KPL 
| 2) 7534473 | 1 |05 | {ZESTAU WSKAZNIKOW 
| | | |! l І 
| | l І | І 
| 5 l | | | 
| ! I | | І 
| | | І l Í 
| |! | | І | 
l І | ! І | 
І | | І | | 
| | | | І | 
| І | | | І 
| | l ! l | 
[ | l | l | 
II | |! l І 
| ! | | l | 
| gd І І I I 
| |! | |! l | 
| d | | | І 
| | | | | | 
l | | | | |! 
| І | І | | 
| | І І | | 
ЕЕЕ ЕЕЕ 


| 55510/3 | 


WSKAZNIKI (URZADZENIA SYGNALIZ.-—KONTR.) |——ə— | ИРЕ, 


| 88.12 | 





) ) 


ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
РАКЕ PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 55510/4 
Change | Introduced | Concern | | 90.09 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 162 
m===s=========|=================|==================s==s=========ss============s======|==z=z=u===================s===============================================s============== 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
| |] ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|==s==|=============== |===|=============================s======z====s= 
| 1:56, 6 лл |1)| 9939867 | 3| | [OPRAWA ZAROWKI 
| 1] 9941255 | 3 | |  |OPRAWA ZAROWKI 
| з] 9939866 | 9 | | |OPRAWA ZAROWKI 
| 3| 9941256 | 9 | | |OPRAWA ZAROWKI 
| 4| 5201570 | 1 |21 | |PLYTKA OBWODU DRUKOWANEGO 
| 4| 9939868 | 1 | i | PLYTKA OBWODU DRUKOWANEGO 
| 5] 9939869 | 1 | | |WSKAZNIK POZIOMU PALIWA 
| 6| 5201572 | 1 |21 | |PREDKOSCIOMIERZ 
| 6] 9939871 | 1 | | | PREDKOSCIOMIERZ 
| 6| 9939872 | 1 [87 23 66 | | PREDKOSCIOMIERZ 
| 7| 9940749 | 1 | | 105 KASOWNIKA 
| 8| 9939870 | 1| 1 | POKRETLO 
| 9] 5201571 | 1 |21 | |2ESPOL РОО5ТАМҮ 
| 9] 9941075 | 1 | | [ZESPOL PODSTAWY 
| 10] 9941258 | 1| | [ZESPOL OBUDOWY 
і І | І | І 
| | | І | | 
| І | І | | 
| | | | | | 
| І г 4 | | 
| | | | | І 
| | | | | І 
| І | І | І 
| | |: М | | 
| | | | | | 
| | | І | | 
=======================s==z=zz====s===============m=z============================z=z=============================mmzmaz====s===s====s============z=c===============================z=s==== 


ZESTAW WSKAZNIKOW 





| 55510/4 | 
|= s= o0 p 
| 90.09 | 


ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 























====zx==mm==szx============================: ==========masnmmwe=z====sx================================s=============me=========================zz======s==============rm>==rs=s=s 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | І | Tabl. 55510/5 
Change | Introduced | Concern | | 89.08 |-------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 163 
ЕЕЕЕ+5< 5 <<< | ---и20 пп << -- | ===========================s============sr========== I ;длажикашисосисостагсссиласостикиииоиависсссссесанатиенеситаетастесесесеанксиосасссаиаеаииви 
1 | KIERUNKU SPRZEDA2Y о... |lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [zo. | Nazwa czesci 
|| SALE MARKETS — 0  _  _|===|==========|====|======uzz====s======|===|=================aam==u=a=a=sa=====s====s==== 
а) 21 | 11 5201128 | 1 | | | ZESTAW WSKAZNIKOW 
| 2| 5201129 | 1 | | |OPORNIK Z WYLACZNIKIEM 
| 3| 5201130 | 1 | | | POKRETLO 
| 4] 15902601 | 1] |  |WKRET SAMOGWINTUJACY 
l | l | F І 
| ! l | | І 
| І | | | | 
| | E cl | І 
| | II | 4 
| І 1 | І 
| d | | | SR 
TELS | І | І 
| d | | | | 
| | | І | І 
| | | І | | 
| І | Ig і І 
| | | d | І 
| І Id 1 ! 
! | d | | | І 
| І | | I І 
| І | І i І 
i І Бед | |! 
| | 1 | І 
| | | 1 l | 
| | І І Ш 
F | | І | І 
===zz===x=z=z====s=z=x=s==s=z============x=z=======ss=s=========z=mwzgc====ss=;rz======================z==z========================r================mmzuzxzzzz==z========================s==r==x======== 


ZESTAW WSKAZNIKOW 








ктар 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


























mg==w=-==============================================s======s=s=s==================z=======r====s============z=z=z==z=m=z=mxz=z==m=z==z==z===s=r=z=====================<============================= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55510/6 
Change | Introduced | Concern | | 89.03 |---——-——- ш 
Modification | Introduit | Concerne ] | | Код 164 
=============== | TIZZEEZLIIZZZZIHRETTT | ЕЕЕ шш ш шшш = OT | OE т==т==шшшдшдщшшшшшшт=пшшш==ш=тлишш—ш=-ь—=з=шш=---—ш—- 
l |_TYLKO MODELi PODSTAWOWYCH _____|Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zn. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|===|==== =========== |===|===========================s============== 
| | 05, 06 | 1] 9941256 | 9 | | [OPRAVA ZAROUKI 





11 9939866 | 9 | 
2] 9941255 | з] 


[OPRAWA ZAROWKI 
|OPRAWA ZAROWKI 


| 
| 

2| 9939867 | 5] | [OPRAWA ZAROWKI 

3| 5201495 | 1 | | [ZESPOL PODSTAWY 
4| 5201496 | 1 |05 |  [PREDKOSCIOMIERZ 
4| 5201497 | 1 |06 |  |PREDKOSCIOMIERZ 

5| 5201498 | 1| | [WSKAZNIK POZIOMU PALIWA 
6| 5201499 | 1] | {VALEK GIETKI KASOWNIKA 
7] 5201500 | 1] | {ZESPOL OBUDOWY 

8| 5201501 | 1] |  |POKRETLO ZESTAWU WSKAZN 
| | І | |! 

| | І | І 

| | d i І 

| | І | І 

| I І | І 

| Eg | І 

| | d | | 

| | І | І 

| | | | І 

| | І | | 

| P5 | | 

| | | | І 

| | | | І 

| | | | І 

| | | | | 

z=z=z===xz==sx===sx=======sx=====xs==s===szx==s===s=x=s=s=s==s=s=====x=s===s=s=s=;s;=========s=======z=zm=s==m=zsgz===========x=s 





| 55510/6 | 7) 2 
ZESTAW WSKAZNIKOW |------ p 
| 


89.03 | 





ATALOG a ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








——————————————————————————— 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55515 
Change | Introduced | Concern | | 90.09 |----------- — 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 87 
========5===== | ================= i pree e a Ee ] рар 
] | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |#===|=========|====|===================s]|=== ======umuuaz=zamanza======================== 
| {_01, 02, 03, 04, 05, 06 | 1| 4155663 | 2 |64 |  |PIORO WYCIER. KPL. 


1] 5982632 | 2 |64 27 
4| 7614197 | 2| 


|PIORO WYCIERACZKI 
|PIORO WYCIERACZKI KPL -50 


| 
| 

11 4344682 | 2] |  |PIORO WYCIERACZKI KPL. -50 
4| 5201335 | 2| |  |PIORO WYCIERACZKI KPL. -50 
1| 4456150 | 2] |  |PIORO WYCIERACZKI KPL.-50 
2| 5963368 | 2 |02 04 |  |RAMIE WYCIERACZKI 
2| 5987016 | 2 |01 03 | IRAMIE WYCIERACZKI 
2| 7531555 | 2 [01 03 05 | [RAMIE WYCIERACZKI -50 

2| 7537896 | 2 |02 04 06 | [RAMIE WYCIERACZKI -50 

5] 16110780 | 2] І |NAKRETKA 

4| 4292343 | 1] | [TULEJA PR. 

5| 4292476 | 1 [02 04 06 |  |PODKLADKA PR 

5| 4292344 | 1 | | [TULEJA L. 
6| 4155163 | г [01 05 05 |  |PIERSCIEN. 

7| 4e94326 | 1 [01 03 05 | [ZESPOL NAP. WYCIERACZKI 
7] 4310761 | 1 [01 05 05 | [ZESPOL МАР. WYCIERACZKI 

?| 7561457 | 1 |01 05 05 | [ZESPOL NAPEDU WYCIERACZEK 
7] 4301428 | 1 |02 04 06 |  |ZESPOL NAPEDU WYCIERACZKI 
7] 5201547 | 1 |06 |  |ZESPOL NAPEDU WYCIERACZKI 
7] 5201621 | 1 [01 05 05 | [ZESPOL NAPEDU WYCIERACZKI 

| к, l| | 

І | І | | 

| | І | | 

| | | | | 

| | І | І 

s===================================================x=s=======z==x=====r=x=s=====================xm=m=mzm====m=msmuz=====s==s=======s=========s=s==================z=z==m=szs=s==================== 





| 55515 | 
WYCIERACZKI SZYB - CZESCI |—— À əlhnlr ( p 


„ATALOG P> ZAMIENNYCH ) ) ) 
iPARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

































ZSSR OO BO SS OO дері O W O Z A O A 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55516 
Change | Introduced | Concern | | 89.12 |------------------- 
Modification | Introduit [ Concerne ] | | код 97 
iz=======s=====|=================|================s===========z======================= | ===z=====================s============mmmrzmuzs=ssss=s=sss===s==i T 
l |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunkujSzt.| Zastosowanie [2а. | Нагма czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS РЕ“ мн 
| 101, 03, 05 1| 9926002 | 1 | [OBSADA KPL. 
2| 9926003 | 1 {DZWIGNIE 
3| 4179944 | 4 | TULEJKA 
4| 4179945 | 4 | PODKLADKA 
BOW. P) 5] 9908434 | з | PODKLADKA 
6] 9915378 | з | PODKLADKA 
7| 9915898 | 3 | SRUBA 
8| 9926004 | 1 | DZWIGNIA 
9| 9919098 | 1 [KORBA 
10| 4179946 | 4 | PODKLADKA 
11| 4179947 | 4 | AGRAFKA 
1 |NECH. NAP. 
1 |KOLO ZEBATE KPL. 
3 | AMORTYZATOR 
1 


| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
і 
| 
| 
| 
| 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
l 
| 
| 
| 
i 
| [WSPORNIK KPL. 
| 
| 
! 
| 
i 
| 
| 
! 
і 
| 
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| 
| 
і 
І 
| 
| 
| 
| 
| 
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WYCIERACZKI SZYB - CZESCI 





Ez i 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

















тт сливи ссашиит 90 -- ============================================================================s=s=====s====================================s=s======s========x=m=x=== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 55516/1 
Change | Introduced | Concern | | 89.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 199 
ZILZZSZEEZZZZSZNX | susz n | ==а=2а=ваз====ааа аан еаславашише=сыЕе=ы=ы== |К====шш=шшшщщшщшцицц=шиш=ш=ышшщшщцшишшшшщцш=ши-=шишшшшш==шшш+т=шшцшш=ш=шшшщшшш=ышшчшшншцышш 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.[Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |да. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|==== |==============z==z=u==|===|=============================sz=========== 
| 101, 05, 05, 07, 08 | 1] 9935167 | 1] | [WSPORNIK KPL 
| г] 9935170 | 1 | |  |[DZWIGNIA I 
| з] 9935168 | 1 | | [OBSADA KPL. 
| 4| 9935169 | 1 | |  |DZWIGNIA II 
| 5] 9918288 | 1] |  |MECHANIZM NAPEDOWY 
| 6| 9919098 | 1| | [KORBA 
| 7| 9933611] 1] | [ZESTAW NAPRAWCZY I 
| 8| 9933612 | 1 | | [ZESTAW NAPRAWCZY II 
| 9] 9938884 | 1 | | [ZESTAW NAPRAWCZY 111 
| 10] 9933608 | 1 | | [ZESTAW NAPRAWCZY IV 
| 11] 9918293 | 1 | | [KOŁO ZEBATE 
| | l І l І 
| | | | | | 
| І I I | І 
| І | | ща 
| І | | | ! 
| | | І | | 
| І | | | | 
| | | | Fu 
| | | d | |! 
| d | І | | 
| |! | | ! | 
| І | І | І 
| І | І | | 
| | l| | l І 
| І |^ 4 | І 
рана a n сие що O a ZEE TAE OE EO O O O O OZ OD POZO POD OPI DOW a O AOI WE OP GRZE 





| { 55516/1 | 
| WYCIERACZKI SZYB - CZESCI JEJ p 


| | 89.12 | 


KATALOG dur ZAMIENNYCH ) ) ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 




















======================r==================—=====s====x=======s=======s=s=======m==-=s====x=====s====x=m=========s==s=x=z=x=z=z=sz===r====ssxs===z====xu==s==s======s =====x====z======rr=z=x=z===s======s= 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy ! | | Tabt. 55601 
Change | Introduced | Concern 1 | 90.12 |---------- ---- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 98 
=============== | ж---:3<<<-#<<<<т<|:-5-<-<- <<< т<аанз# жи; ст тст-пазтитесети ст етсссеттиитсти | іі егіні сінігі іі еее іі е ііі іі ііі а << -тт ішігі ііі Браўн ана 
] | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY === =======s==|====|==================|===|========== ===============s====== 
| [.01, 03, 05, 06, 07, 08 | 1] 5201123 | 1 |08 | |[MIAZKA PRZEDNIA (RD) 
| 1] 7538520 | 1 |06 |  |WIAZKA PRZEDNIA 
| 1] 5925560 | 1 |01 03 | С |WIAZKA PRZEDNIA 
| 1] 5890948 | 1 ]05 | D |WIAZKA PRZEDNIA 
| 1] 5201294 | 1 [2106 | |ИТАТКА PRZEWODÓW CZEŚCI PRZEDNIEJ 
| 1|200016154 | 1 |01 03 05 07 08 64 76]  |WIAZKA PRZEDNIA 
| 1| 7607651 | 1 |92 87 06 |  |WIAZKA PRZEDNIA KPL 
| 1[200016433 | 1 |74 01 03 | |WIAZKA PRZEDNIA 
| 1] 7536343 | 1 [05 | С |WIAZKA PRZEDNIA 
| 1] 5201245 | 1 |74 05 |  |WIAZKA PRZEWODOW CZESCI PRZEDNIEJ 
| 11200016340 | 1 |05 07 64 | D [WIAZKA PRZEDNIA 
Í | | | | | 
| d | | [> 23 
| І | І | dg 
| І | І | І 
l d | І | | 
| | | | i 1 
| І | | l І 
| | | | l І 
l І | І | | 
| | | І | | 
| І | |! | І 
| І | |! | | 
| | I! | l | 
| | | | l І 
| | | | | 1 


================x=m=====@e=zr====================================sgi =: ====z== ======x=s===z=z=======z====r=sx=s===x=========z=z==s==========nm======x====s=s===s==========z===x====== 


| | 55601 
| WIAZKA PRZEWODOW TABLICY ROZDZ. PRZED | -- p 
| | 90.12 | 














KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 






















mur===================================================zz==z==z=z=um====-==========c=========x=zmuzm=======================umzazuazzz===s========================= BRZESZEK=""= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | І | Tabl. 55602 
Change | Introduced | Concern | | 90.12 |----------------- 
Modification | Introduit | Concerne | 1 | код 99 
изихетипасасата | Естижииитттслкава | e | ш=т==шшшш=шш=-=шшшшшшышшшшшщшщшщшышз}шышщшщшшшшсиишцыя=иш-шишох_шшшхшшщшщшщ®ишшн=гыш=ишшишиишш=шщщщшщшшщшщиш 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku] Szt.| Zastosowanie |Zn. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|====================|===|========================s============x====== 
J. | 0, 02, 03, 04, 05, 06  — | ^| 7536345 | 1 105 | — |VIAZKA TYLNA 
| 1] 4427456 | 1 |01 02 05 04 | С |WIAZKA TYLNA 
| 1] 4383410 | 1 |01 02 03 04 | € |WIAZKA TYLNA 
| 1] 5890947 | 1 |05 27 68 76 | |WIAZKA TYLNA 
| 1| 7538625 | 1 |06 | IWIAZKA TYLNA 
| 11200016135 | 1 [05 04 | 9 |WIAZKA TYLNA (052) 
ма | |» | | 
/ | | I I | | 
| í i | | | | І 
Ed | ||! | |! | | 
| | I | l | 
l | E- xd | І 
| І | І tI 
| І | І | І 
| 1 | |! | | 
ІШІ | І | | | | 
г sq 1 | I I І 
B Ś | | | | `4 | | 
я “jl | | | Ж 
ТІНЕ | | | | | |! 
! ! |o І | І 
1 і Ж SK I | 
| | | I | d 
rd | І | І 
І І | І | І 
| І | ! | І 
ЕЕ mmrm==zm========z=============================mumszzsz=s=======mx====>==mmz=rz========= 








| 55602 | 
WIAZKA PRZEWODOW CZESCI TYLNEJ = | | 0 


| 90.12 | 





ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ) 
iPARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 




















m=z========<==x==============s=====s=s=s==========s===========sx============x==z==m======================s==s=s============z=====x====================r=======m==x======s===rÑss==z==s============== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 55603 
Change | Introduced | Concern | | 91.06 |------------------ за 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 100 
— im | ======w====s====== | =================================ss=================| Pe LÜL. y a aaa аесссеолоеесивюыш=шишис=== 
| |_#$2Ү$ТК1СН MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |tp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |]#===|==========|====|====================|===|=s======================================== 
І ].01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 1] 4307442 | 1 | |  |PRZEWOD MASA SZYBA OGRZ. 
| 2| 4297797 | 1 |02 04 06 |  |PRZEWOD LAMPY OSWIETLENIA WNETRZA 
| г] 4300457 | 1 |01 03 05 |  |PRZEWOD LAMPY OŚWIETLENIA WNETRZA 
| 3| 4292590 | 1 |01 02 03 04 | € |PRZEWOD 00 TABL.REJ. 
| 31200016158 | 1 |05 06 |  |WIAZKA PRZEWODOW TABLICY REJESTRACYJNEJ 
| 4| 4422032] 1 | |  [PRZEWOD AKUMUL MASA 
| 5| 4314496 | 1 |01 02 05 04 |  |PRZEWOD AKUMULATOR ROZRUSZNIK 
| 5] 7562794 | 1 |05 06 |  |PRZEWOD AKUMULATOR ROZRUSZN 
| 6j 4380723 | 1 |01 02 05 04 | С |PRZEMOD ROZDZ-SWIECA 
| 6| 4362105 | 1 [01 03 48 |  |PRZEWOD ROZDZ.-SWIECA 
| 6] 46575050 | 1 | |  |PRZEWOD ZAPLON.CEWKA ZAPLONOWA-SWIECA 1 
| 6| 5201009 | 1 j03 04 05 06 | D [PRZEWOD ZAPLONOWY 1 
| 6| 5201012 | 1 [48 05 06 |  |PR2EWOD ZAPLONOWY I 
| 6j 7540536 | 1 |05 06 |  |PRZEWOD ZAPLONOWY I 
| 7| 4362104 | 1 [01 03 48 |  |PRZEWOD ZAPLONOWY II 
| 7] 4380724 | 1 [01 02 03 04 |  |PRZEWOD ZAPLONOWY II 
| 7| 5201010 | 1 |05 04 05 06 |  |PRZEWOD ZAPLONOWY 11 
| 7| 7540537 | 1 |05 06 |  |PRZEWOD ZAPLONOWY II 
| ?| 7541058 | 1 [O3 O4 48 |  |PRZEWOD ZAPLONOWY II 
| 7| 5201013 | 1 |05 48 | IPRZEWOD ZAPLONOWY 11 
| 7| 46575051 | 1 | |  |PRZEWOD ZAPLON.CEWKA ZAPLONOWA-SWIECA 2 
i | 8| 7536342 | 1 |05 06 | D |PRZEWOD NISKIEGO NAPIECIA 
іі | 9| 4292587 | 1 |01 02 03 04 | с |WIAZKA ро WYLACZ.ZAPLONU 
| 10|200013377 | 1 |01 02 03 04 |  [PRZEWOD ZASILANIA SZYBY OGRZEWANEJ 
12 > EE o] | 12] 5201569 | 1 |64 21 05 06 |  |WIAZKA PRZEWODOW DO SWIATEL COFANIA 
| 13] 5201460 | 1 [05 74 | ІРЕ2ЕНОО 
=" zz=z=z=========e=m======-=================z=z======z=z============m=m=========s=====mmzmrmxz=mm=z========-==z=agz=r-==z==Ñ=rz=z=z=z==z=z===============s=x===x=r=z==;zxz=s=s=x===========s=s=====sama 








| 55603 | 
PRZEWODY I WIAZKI |---- | 
| ⁄ Jn 


| 91.06 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





============z============================================================================================x===================================================================== 
Zmiana | Wprowadzona | dotyczy 1 | | Tabl. 55603 
Change | Introduced | Concern 1 | 91.06 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 100 
==============|=================|===z=m=z==================s========================== ] ======================================================mm====mm=zz=r==s=============z====== 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Пор. | не rysunku|Szt.| Zastosowanie (Zn. | Nazwa cześci 
| ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |==|========]====|================s===|===|==============z============================ 


1.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 114 5201840 | 1 |21 | IWIAZKA PRZEWODOW LAMPY "STOP" 
| 15| 5201027 | 1 |08 |WIAZKA POSREDNIA REG.WYCIERACZEK 
| 16] 5201927 | 1 |05 06 |WIAZKA DIODOWA 
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55603 | 2 
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| 91.06 | 


KATALOG dos ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











=z=====s=====z=z==========z=zs================r=x==x========s=s=zz=z======s=x===z=========================z=================s=zs=======z======x==s=================s=======x=======z=z=======z=z==z======== 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabi. 68101 
Change | Introduced | Concern l | 92.12 |-------------------- 
Modification | introduit | Concerne | | | kod 149 
===============|=============s====|=================================s===========manma=== == ы 
| | VSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH Пр. [Мг rysunku[Szt.| Zastosowanie |. | Nazwa czesci 
- І... | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|=======================================s=== 
| | | 111458779 | 1] | [SKRZYNKA NARZEDZIOWA KPL. 

| 2| 14588386 | 1 | | [SKRZYNKA NARZEDZIOWA 

| зі 5202779 | 1] |  [KŁUCZ DO SWIEC 

| а] 14522421 | 1] | [KLUCZ PLASKI 13-17 

| 5] 14525021 | 1 | | [KLUCZ PLASKI 

| 7] 4289192 | 1 | |  |PODNOSNIK 

| 8| 14533634 | 1 | | [KLUCZ ро KOL 19 

| 9] 14589090 | 1] |  |WKRETAK 

| 10] 5200618 | 1 |27 |  |CISNIENIOMIERZ 

| d» SME | І 

|. 3 | І | І 

| І | | | І 

ЖЕ | 4 | | 

| | | І | | 

| | | d | І 

| | ju | | 

| І | | E 

| | | ! | | 

| d | І | | 

l | | | | | 

| | К É I! 

| І | ! | | 

І І | | | І 

ЖА | І | d 

| d | | 1 

| *4 | | | І 
======================s==ss=sz=zsz=;=z=Ñ=================;=========================-=zrz=sumguzz=szzz=zz========zs=z========z=znonm=etezmgzz=m==z==sz====z=====sz============smsmmmem 

68101 | 


NARZEDZIA 





| 92.12 | 





) ) ) ) 
CATALOG CZESCI ZAMIENNYCH ` 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





























EILÉIZZILZZZTZIZZZLIIZLZLZITTILLITTTILZTTILIZLZZWTILLILTTTILZZZZIZIZZZLIILILLIZLIZITLILILIITZIZZZNEILLIIIIITIIIIILIEESELLIIIIIÍILILIIIILIEaSEeEzITEESLTILIIIC—ILIITINEZSESNLLIIITTIIITTIITIIIZILILILLTIETIL———————IL——IÉI 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70101 
Change | Introduced | Concern і | 90.12 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | 1 | kod 111 
к=шт==шшши=шшщшщӊщ | maa |======= =======================================|=====s======= =======wmzzuz===ss====ss===s==========================z=muzzaz=u============= 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | zn. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |== |==========|====|=============s====s= =|===|===================zəu=======s====s======== 
| | | 1] 4277133 | 1] | [ZACZEP 
| 2| 15896411 | 3 | | — |NAKRETKA 
| зі 12599174 | 3 | |  |PODKLADKA 
| 4| 4311753 | 2 |48 | ІРКҮТКА 
| 4| 4277527 | 2] |  |ZDERZAK 
| 5] 57 | 1| | [ZAMEK 
| 5] 5890950 | 1 | |  |ZAMEK 
| 6|200016038 | 1 |27 68 76 94 96 | [POKRYWA 
| 61200016058 | 1 |64 | [POKRYWA 
| 6| 4414596 | 1] | [POKRYWA /BEZ OTWOROW/ 
| 7| 4308573 | 1 | |  |ZAWIASA RUCHOMA L. 
| 8| 4305495 | 2 | |  |ZAWIASA STALA 
| 9] 4308574 | 1 | |  |ZAWIASA RUCHOMA PR. 
| 10| 12574211 | 1 | |  |NAKRETKA 
| 11] 13301111 | 4 | | | SRUBA 
| 12] 4168117 | 1 | | |PLYTKA 
| 15] 4310883 | 1] | [LINKA 
| 131200015583 | 1 | | |LINKA 
| 14| 10977611 | 1 | | | SRUBA 
| 15] 4309331 | 6 | |  |TULEJKA 
| 15] 4112977 | 6 | |  [TULEJKA 
| 16| 50875529 | 3 | |  |PODKLADKA 
| 17] 15688177 | 6] | |иквет 
| 18] 4310692 | 1 | | [ZDERZAK 
| 18] 4311754 | 1 |48 |  |PLYTKA 
| 19] 12624101 | 1 | |  |PODKLADKA 
иаизициввиссазихелиниеиивинсзашисисаниттисплижисспекотиавинасгиитесевепсвашинининсизктекатесизинииссввсивснквиницисиипииизсичииаиикелцетезацияпинлизисханизнилиненитананис 
| 70101 
POKRYWA KOMORY SILNIKA --------- 





ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


=========s=s====z==z=z====x=z====sx=======================================z==z=z=================================r==z=z==z========z===========z=z==z======x===============r==rzrzx=z==z=s========s==s==== 


ёпіапа | Wprowadzona | Dotyczy 
change | Introduced | Concern 
Modification | Introduit | Concerne 


zzzzz===="===== | ================= ] шиппчпппппцпсппшцшпппцппшпшппоппппатпппппшшшы 


| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS 
үл 7: | 


РОККУНА КОМОКУ 





SILNIKA 


| 70101 


| 
| 90.12 


) А 

| | | Tabl. 70101 
| | 90.12 |------------------- 
| | | Код 111 
| ушанаванні ана 
|tp.|Nr rysunkujSzt.| Zastosowanie ] zm. | Nazwa czesci 
| === |========== | ==== | разра ] == | zz====z=z==z========z=====e==================== 
] 20] 22 | 1 | | | OBUDOWA 
El | | l | 

| І і І 

| І | І 

| І | |]. 

| І b | 

| | | | 

| 64 | |! 

| | | І 

| І | | 

Ó| | tl 

| | | | 

| | Е | 

te] | l 

| І | І 

| І | | 

| І l І 

і. | І 

| | | | 

| | | d 

[1 | І 

| І | І 

| | | d 

| | | І 

i | | І 

1 | |. d 

РРР 


"ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
РАКЕ PARTS CATALOGUE 
JATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


























z=============================x=z==m====================================s================================================x==mx==z==x===z===================== s==z=z=z===z==c=== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 70102 
Сһапде | Introduced | Concern | | 88.12 |------------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 112 
:=========mma=s | === жесшшылае | =================================================== | -e AOUD j jú aa 
| | тако MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.]Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS ===|==========|====|===========z=========|===|================================u=m======== 
| | 01, 03 | 1] 4306118 | 1 | |  |POPIELNICZKA 
| г] 4438123 | 1] | [POKRYCIE 50 
| 2] 4467445 | 1] | [POKRYCIE 12 
| 2|200014915 | 1 [74 | [POKRYCIE 50 
| 21200015388 | 1 |74 |  |POKRYCIE 12 
| 3] 4145850 | 1 | | [USZCZELKA 
| 3| 4240149 | 1| | 1052С2Е:КА 
| 4| 4310629 | 1] | [OBUDOWA 
| 4| 4482205 | 1 | | [OBUDOWA 
| 5] 15664607 | 1 | |  |WKRET 
| 6| 4309331 | 1| | [ZACISK 
| 6| 14188680 | 1| | ]2АСІ5К 
| 7] 12638101 | 1] |  |PODKLADKA 
| 8| 15664607 | 1 | | |[SRUBA 
| 9| 15645607 | 3| |  |SRUBA 
| 10] 4295509 | 1| | [KOREK 
| 11] 4380825 | 1 |74 | — |NAKLADKA 
| 11|200016167 | 1 | | — |NAKLADKA 
| 12200013551 | 1 |74 | [TABLICA 
| 12] 4382157 | 1| | [TABLICA 
| 13] 14567187 | 7 | | [PRZYCISK 
| 14] 4302301 | 1 | | [USZCZELKA 
{ 15] 4301581 | 1 | | [KIEROWNICA 
| 16] 15186501 | 2] |  [SRUBA 
| 17] 4301584 | 1 | | [USZCZELKA 
| 18] 4263402 | 1 | |  |KoREK 








70102 | 
TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZADOW NEU А p 


| | 88.12 


ATALOG da ZAMIENNYCH 
iPARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











SOD OSO O OOOO BOO O O ZO OOO ZE O A ZE A A O R DE TAT OT OO O O ZZ OO O O OT OE ZOE OE O OOOO OO ZE OI PP O O OT O O O TT TO OOO O O OOO OOO OO OOO OE O BOG OO O OE DO OOP OOO OO O OOO OE O OT OO O Z OD OP OE 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70102 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | | код 112 
Б ыа | =——-—-——„=——-—-———— | m============z=======x=============================s==s I =========z=z=zxz=zx==s===============s=x====x=sz=z=s=sss====s=x===x================================== 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|=======s==========s==z|===|========s=====s========s================== 
| | 01, 03 | 19] 4380826 | 1 | | [KOREK 
| 20| 14203080 | 3 | | [KOSTKA 
| 21] 4380531 | 1] |  |KASETA 
| гг] 14203080 | 2 | |  |KOSTKA 
| 23] 10519401 | 2 | |  |PODKLADKA 
| га] 15187701 | 2 | |  [SRUBA 
| | І. І | |! 
| | | | | |! 
| | LE | | І 
| | | І | | 
| | | І | | 
| | | | | І 
| | | І l І 
| | ШЕ | І 
| | | І | | 
| | | | l | 
| І | | | І 
І І | | | | 
Е. 4 | | | | 
| | l І l | 
| І | 1 l ! 
| | | | l І 
| І | | | І 
| | t | R. 
| І Í | і І 
| | | | | | 
mzz==s=========u=s====== ==s===s==========================================m=z=========================nasz==================s================================= 





| 70102 | 
TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZADOW |----— ---| U 
| 


) ) ) ) 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





IlIÉmZZLIÍÉETLIUEZIZLIZIZLIZZTIZZZZZZZZZLZJIEELIZZIILÍIIIIIINTeTITEEmEEmerILIEA—mTIIIEUEIILILLAe—ILLIIEIEIÉIIm—mILITMAAIIIZIZZIEIITIIIIIEEEIIMZIILIEEILIL——LLIZELÉIIESEIÍIICLBLIILSEEeMEgIÉILIIIIÍIZZIZZZIIIZEILIIZLIIEZIZZLIÉIÉII 
Zmiana ] Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 70102/1 
Change | introduced | Concern | | 90.09 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 113 
===============|===============s=|====================s============================== |===================================================sa==============s===========s===s====== 
] | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB ТИ КО |Lp.]Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |2m. | Nazwa czesci 
| |_ALL_FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|==============s======|===|=================s=s===s========m==m=====s=== 
| 105, 06, 07 | 11200016855 | 1 [76 96 | [RAMKA 50 
| 1] 7535293 | 1| | IRAMKA 
| 21200016755 | 1 |21 | IOBUDOVA 
| 21200016854 | 1 |76 96 |  |OBUDOWA 30 
| г] 7535269 | 1] | [OBUDOWA 
| з] 4145850] 1] | [USZCZELKA 
| з] 447959 | 1| | [USZCZELKA 
| 4| 7532630 | 1 | |  |oBUDOWA 
| 41200013166 | 1 [07 | {OBUDOWA 
| 5| 4309331 | 1] | [ZACISK 
| 5] 14188680 | 1] | {ZACISK 
| 6| 12638107 | 1] | IPODKLADKA 
| 7| 15644701 | 1 | | | SRUBA 
| 8| 15664607 | 1 | |  |SRUBA 
| 8| 15910607 | 1 | |  |SRUBA 
| 9| 15688107 | г | |  [SRUBA 
| 10] 14189876 | 2 | | |KLAMRA 
| 12] 4295509 | 1 | | IKOREK 
1 15] 4302301 | 1| | [USZCZELKA 
| 14] 14202985 | 2] | {KOSTKA 
| 14| 14215088 | 2 | | [KOSTKA 
| 15] 12638107 | 2 | | | PODKLADKA 
3 | 15] 12638106 | 2 | | |PODKLADKA 
| 16| 15903907 | 2 | | [SRUBA 
| 16] 15645607 | 2 | |  |SRUBA 
| 17|200016255 | 1 |76 96 64 | [SCHOWEK 
=z==z============z=gax=z================x=r=============x=====s=xzz==z===s=====x===ss=====x======================x==============================xz=z===x====z=====z================================ 
| 70102/1 | 
TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZADOW |]— —— | 





| 90.09 | 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Там. 70102/1 
change | Introduced | concern | | 90.09 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 113 
===============|===============s= | =======z=z=znanzaza=zmzzz=z=============r=r==r=====m=====| ==============s===z=================s===============================r==uuumsumnmuwusuzwz===== 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|========|====|====================|===|=====u=m=nmazar==========a=as=aszuamanaa===== 
| [05,06,07 | 1| 7534576 | 1 [06 | [SCHOWEK 
| 17] 7534595 | 1 ]05 | [SCHOWEK 
7570621 | 1] | | КОКЕК 
7570622 | 1 | | [KOREK 
7534606 | 2 | | | SPREZYNA 
| І | І 
І І ШЕ 
| І | | 
| | I: T 
| | | І 
I І | І 
| |! | | 
| | | |! 
| І | І 
l І | І 
| | | d 
| | І І 
| І | І 
| |! | І 
| | | | 
| |! | І 
| | | | 
ка | І 
| | | |! 
| | | | 
| І | І 
============================s=======================s==s============================s=====a===z==zu=s====================s====================================================== 


| 70102/1 | 


TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZADOW ETS 1% (U 


90.09 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 70102/2 
Change | Introduced | Concern | | 91.09 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 114 
TIENE IEEE | шшшлашвшшщшышизтеш | Евлиосаевииисиоминазатаниаирисиачненаиидисинизтайии | иистиииничизнизцитенисииисвессузинииканишишизисизанинизонашилниицеаииинисекииикичнезиасс 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH Пер. |М" rysunku|Szt. | [2а. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===]==========|=s===|==sxeuxz===manzzaz==|===|============mazu=s====s=======s===u======== 
| 105; 066... f 1] 7537902 | 1 [06 | [TABLICA 
| 1] 7537901 | 1 |05 | [TABLICA 
| г] 14567187 | 7 | | [PRZYCISK 
| 4] 12605370 | 1 | | | PODKLADKA 
| 51 12644407 | 1 | | | PODKLADKA 
| 6| 15896217 | 2 | |  [NAKRETKA 
| 7] 7532589 | 1 [06 | [POKRYCIE 
| 7] 7532588 | 1 |05 | „POKRYCIE 
| 8| 7535305 | 1| | | POPIELNICZKA 
| 9| 7535894 | 1| | {KOREK 
| 10] 7534582 | 1 |05 | [SKRZYNKA 
| 10] 7535892 | 1 |06 | [SKRZYNKA 
| 11[181714780 | 1]. | [SCHOWEK 
| 12] 14215088 | 1 | | |КО5ТКА 
| 12] 14202985 | 1 | |  |KOSTKA 
| 23] 12638106 | 2 | | |PODKLADKA 
| 15] 12638107 | 2] |  |PODKLADKA 
| 14] 15903907 | 2 |05 | | SRUBA 
| 14| 15688607 | 1 |06 | |SRUBA 
| 14] 15645607 | 2 |05 | |SRUBA 
p- | |! | | | | 
@— ə пл | І | І | | 
| | Ра | |! 
а 2 т | | | |! 
| І | d | | 
| І | | | | 
m===s===================a======x============================s=========================unz=z========================usz===z===================s=======s=====================s===s==== 
| | 70102/2 | 





TABLICA ROZDZIELCZA PRZYRZADOW 
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<ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








s============s=========sszszz=======s==a===s==========================================================s===s=s==============================================r====================s==== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70106 
Change | Introduced | Concern ] | 90.09 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 115 
sz===========z=s=]======s=======s=== | e a ЕсашокЕцасасашЕЕЕсЕЕСЕЕЕЕЬЕЫЕЕ | рашацца ра ананас 
] | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | m. | Nazwa czesci 
! | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|===|===========z========|===|=======zuzz==rszzzz======mm=====axumaamumu== 
| | | 11200016814 | 1 |21 |  |LACZNIK PR 
| 1] 4397593 | 1] | [LACzNIK 
| гі 4340671 | 1] | [PRZEGRODA PR. 
| 3| 4312745 | 2 [76 |  |ZASLEPKA 
| 4| 7570785 | 1] | [WSPORNIK PR 
| 4| 4275757 | 1] |  |WSPORNIK PR 
| 5] 4348581 | 11 |  |PODLUZNICA PR. 
| 6| 427788 | 1] | [GNIAZDO PR. 
| 7] 10902111 | 5 | | |SRUBA 
| 7| 10902121 | 3] | |SRUBA 
і 8| 10615471 | 3] |  |PODKLADKA 
| 8| 10615479 | 3 | |  |PODKLADKA 
| 9] 12644401 | 3 | |  |PODKLADKA 
| 10| 4297174 | 1 |76 |  |LACZNIK 
| 11] 4275758 | 1] | [WSPORNIK L. 
| 11] 7570786 | 1 | |  |WSPORNIK L 
| 12] 4397594 | 1 | |  |LACZNIK 
| 121200016815 | 1 |21 | JLACZNIK 
| 13| 4335109 | 1| |  |LACZNIK PR 
| 13|200015353 | 7 |76 | НАСІМІК PR. 
19 | 14] 4335110 | 1 | | [LACZNIK L 
| 16|200015354 | 1] | |LACZNIK L 
| 15] 4340668 | 1] |  |POLKA 
| 16|200016830 | 1 |21 | [POLKA PRZEGRODY TYLNEJ KPL 
| 16[200016788 | 1 |21 |  |POŁKA PRZEGRODY TYLNEJ KPL 
| 16] 4406436 | 1 | | [POLKA PRZEG. TYLNEJ KPL. 
=====s=============== =====s=========================zuzz==========================z======================================================a=zz===s==============s=s=s==z=========== 
| 70106 | 
NADWOZIE - PODLOGA ---------| I Ü p 
| 90.09 | 
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KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE РІЕСЕ5 DE RECHANGE 





====z==========m=m=z=s==mmzszzs======x=z==========rzmususzszzgx==x===========x======zx===mrsmzzmsmznaumzzrÑ-Ñzz=zz========>=========mmmuzz========================mxxmm=======z;==============s=mmnmm 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy ] | | Tabl. 70106 
Change | Introduced | Concern ] | 90.09 |>—ZPY|— v d 
Modification | Introduit | Сопсегпе | | | kod 415 
wzzzzrz===="=== | z=====x=m========= | шиижиилсестониситасишасиидссасиииикоссаакиикисаини | mgz=====z==z===x===szz=====z==x=wz==========z======z==z==z====z==mcxmmz=zmcr==x=======x===========z==mux=z=s 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |tp. |Nr rysunku] Szt. | |1». | Nazwa cześci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS ]===|==========!==a=m zxu================== === ü=n=zuz======z=======================n===m= 
[e  — а | 16] 7561407 | 1] | | РОСКА PRZEG. TYLNEJ KPL. 
5201505 | 1 | |  |POPRZECZNICA 
7599389 | 1 | | | POPRZECZNICA 
4277889 | 1 | | [GNIAZDO t. 
4348582 | 1 | |  |PODLUZNICA L. 
7599385 | 1 | |  |KOLPAK AMORTYZATORA PR. 
7599386 | 1 | | [KOLPAK AMORTYZATORA 1. 
| | | ! 
| ! | | 
| І b 
| d | І 
Id | | 
| l i | 
| | l | 
I І I l 
1 | І 
| І | |! 
I І | | 
1 | | 
І І | | 
| | | | 
1 | | 
i | | | 
| | | | 
| | І | 
| | | | 
X222=im= === mms sess 
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=============x==xs==s=========s===s===s====x==s======x==========================x===========x===================s=============r=====z==r======<c==-x=x=x=-z============r======================== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | ] | Tabl. 70112 
Change | Introduced | Concern | | 89.12 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 116 
============== l g================|==S========================z======================= І ======================s=s==s=ss=s=s=s=s=s=================================x====================== 
l | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY БЕ 
| 1.01, 02, 03, 04, 05, 06 | 1] 7537884 | 1] | D ]BLACHA PRZEDNIA PR 
| 1[ 4309775 | 1] | C ]BLACHA PRZEDNIA PR 
| г] 7557886 | 1] | D |BŁACHA TYLNA PR 
| г] 4348577 | 1 | | С [BLACHA TYLNA PR 
| 3| 4385041 | 1 |00 | C | ИНЕКА PR 
| з] 7537298 | 1 |00 | D [WNEKA PR 
| 4| 4291887 | 1| |  |FARTUCH PR. 
| 5] 4405499 | 1 [05 |  |NAKOLE PR 
| 5] 4405819 | 1 [06 |  |NAKOLE PR 
| 4291888 | 1] |  |FARTUCH L. 
| 4350054 | г | |  |PLYTKA 
i 4309767 | 1| |  |BLACHA WEWN. PR. 
! 4309768 | 1 | | {BLACHA WEWN. L. 
4405820 | 1 |06 |  JNAKOLE L 
4405500 | 1 |05 | INAKOLE L 
449559? | 1| | |У5РОВМІК KPL PR 
4405508 | 1] |  |WSPORNIK KPL. L 
4309776 | 1 | | С [BLACHA PRZEDNIA L 
7537885 | 1| | D [BLACHA PRZEDNIA L 
4348578 | 1| | C |BLACHA TYLNA L 
7537887 | 1] | D |BLACHA TYLNA L 
7537299 | 1 |00 | D |WNEKA L 
4348576 | 1 | | с [WNEKA L 
Io kaul 
| d | | 
| d. | І 
| 70112 | 
NADWOZIE - CZESCI PRZEDNIE — n | 
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тапа | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70112/1 
алде | Introduced | Concern | | 91.09 |—————————————- 
łodification | Introduit | Concerne І ] | kod 117 
z======m====== | z=z==s============= | =================z==========z========================| ZZOZ OSR BZ OO IA EA OE O DAE O O Z PO 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO | ср. [Мг rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |== |=========|==== |==================|===|====================s===ss=======s=s===== 
| 1.01, 03, 05, 06 | 11 4311039 | 1] | {PODSTAWA 
2|200016009 | 1 | | D |PRZEGRODA 
2| 7534599 | 1 [00 05 | [PRZEGRODA 
2|200016034 | 1 | | € [PRZEGRODA 
2|200016412 | 1 |74 | [PRZEGRODA 
2] 7537291 | 1 |00 06 |  [PRZEGRODA 
2| 5201978 | 1 |76 |  |PRZEGRODA-CZESC DOLNA 
3| 15682001 | 2 | |  |SRUBA 
5] 15682004 | 2 | |  |SRUBA 
4| 12643701 | 2 | |  |PODKLADKA 
“| 12643704 | 2 | |  |PODKLADKA 
5] 4379242 | 1] |  |OSLONA KPL. 
6| 4350056 | 1 | |  |PLYTKA PR. 
7| 10902011 | 2 | |  |SRUBA 
7| 10902021 | 2 | |  |SRUBA 
8| 10516474 | 2 | | ІРОФКІАФКА 
9| 10902014 | 2 | |  |PODKLADKA 
9| 10902024 | 2 | |  |PODKLADKA 
9| 12644401 | 2 | |  |PODKLADKA 
9| 12644404 | 2 | |  |PODKLADKA 
10] 10725911 | 3 | | |МАКВЕТКА 
10| 10725914 | 3 | | | МАККЕТКА 
10] 15896211 | 3 | | |МАКВЕТКА 
10] 15896214 | 3 | | INAKRETKA 
1] 10516474 | 3 | | | PODKLADKA 
12] 12644404 | 3 | |  |PODKLADKA 
| 70112/1 | 
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| 91.09 
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SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 









А 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70112/1 
Change | Introduced | Concern І | 91.09 |--------- -- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 117 
===============] =m================ | RZEZ SK A A A sss i ===========z=============sxs=s=—==========================================s=s=s=ss============= 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku[Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| |_ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [zzz | aam | аена | ч=шшшшш=ншшшаншышшшш|шш= | SOO EW 
| | 01, 03, 05, 06 | 12] 12644401 | 3 | | — |PODKLADKA 
| 13] 4447957 | 1 |05 76 |  |PRZEGRODA DOLNA KPL. (096) 
| 13200012970 | 1 |74 76 |  |PRZEGRODA DOLNA KPL. 
| 15] 4379243 | 1 |01 03 05 |  |PRZEGRODA DOLNA KPL. 
> | 13] 4447964 | 1 |0 |  |PRZEGRODA DOLNA KPL. 
ұс» 114| 4350057 | 1 | | |PLYTKA 
š | 15] 4321068 | 1 |01 03 05 |  |POPRZECZNICA PRZEDNIA 
| 15] 4447950 | 1 [05 06 |  |POPRZECZNICA PRZEDNIA 
10 | 16] 7572360 | 1 |01 05 05 | [ZASTRZAL 
" | 16] 4427297 | 1 |05 06 |  |ZASTRZAL 
2 | 17| 4447961 | 1 [06 | [WZMOCNIENIE KPL. 
З] 17] 4447953 | 1 |05 76 | [WZMOCNIENIE KPL. (096) 
| 18] 4278059 | 1 | | [WSPORNIK WYCIERACZKI 
| 19| 4297222 | 1] | [WSPORNIK ZAMKA 
M | 20| 7534600 | 1 [76 | {BLACHA PRZEGRODY 
5 | 21| 4289022 | 1| | [WZMOCNIENIE SRODKOME 
| гг] 4292065 | 1| |  |WSPORNIK 
| 25] 988902 | 1] | [WSPORNIK PRZEDNI 
16 1 24| 4266161 | 1 | |  [PLYTKA PRZEWODU MASOWEGO 
| 25] 4276047 | 1 | | [WZMOCNIENIE PODSTAWY 
5 | 26| 4380732 | 1| | — КАМКА DO MOCOWANIA KASETY 
| І | |» | | 
| | I | | 
| | | І | | 
| | ! | | | 
| | | | | | 
==============z=z===sz==========s=================mxzzzgr==r===s=s=s==========s=z=====z=============mmmzasmme============z=====z===============zx==============mzzm=z=z============z=z=z=z======s=s=== 
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=================z==============m=xm=====r=========e==nmaaranzgana2naznasumazuzzmrmsaenarmnxyzzumaunzaxz=============================== 
zmiana | Wprowadzona | botyczy | | | Tabl. 70113 
Change | Introduced | Concern | | 88.03 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 118 
zzzzszzuszzzzzz | ================= І 55 + ЕХ а --5--5-<5-5---555--<---55-55--55<55<55<5-<<5-<- | <<<<<<< за: шыш си жали DOM RE OG 2 M ЕЕЕ << n ААА: 
| | М52У5ТКІСН MODELI PODSTAWOWYCH [Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |2а. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|===шшшл=иш| 2222 ЕЕЕ ЕО ЧЧ С 
| | | J| 4397214 | 1 | | ISZKIELET PR. 
| 711200016812 | 1 |21 | [SZKIELET PR 
| 2| 4275569 | 1 | |  |PODLUZNICA PR. 
| 3| 4275566 | 1| |  |SLUPEK PR. 
| 4| 4275872 | 1| |  |POPRZECZNICA 
| 5] 4277627 | 1 | |  [VNEKA PR. 
| 6| 4347410 | 1] | |ЧМЕКА PR. 
1 | 7| 4275388 | 1 | |  |[NAKLADKA PR. 
2 | 8] 4275567 | 1] і  |sLuPEK L. 
| 9| 4289780 | 1] | [FARTUCH PR. 
= | 10] 985112 | 2 | | [WSPORNIK 
7 | 11] 4275570 | 1] | |PODLUZNICA L. 
Й | 12] 4276146 | 1 | |  |NAKLADKA PR. 
^ | 15] 4276313 | 1] |  [PLYTKA PR. 
| 14|200016813 | 1 121 |  |SZKIIELET L 
| 14] 4397215 | 1 | | [SZKIELET L. 
| 15] 4276147 | 1 | |  |NAKLADKA L. 
| 16] 4276314 | 1] | IPLYTKA L. 
| 17| 4289781 | 1 | | [FARTUCH 
| 18] 4347411 | 1 | | [WNEKA L. 
1 19] 4277628 | 1] | |WNEKA L. 
| 20] 4275389 | 1 | |  |NAKLADKA L. 
| І | І | І 
| | | І | | 
| | | | | | 
| І | | | | 


| 70113 
NADWOZIE - CZESCI WEWNETRZNE Casin |) 
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z=z=============z============================z============================================s=z===z===========ws============================z=x=zz==su=s=========s===s======s============= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70118 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |----------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 119 
r=s============ | =====szs=========== | ==================================================z= | =================================================z=s===============================s==== 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Ир. | Мг. rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|============m=ssaz=a== ===] ========================a=assmunaamanusamas 
І 1:01, 02, 03, 04, 05, 06 | 1р 4431078 | 1 [76 | [PLAT DACHU KPL. 
1| 4430071 | 1 [03 05 | [PLAT DACHU KPL. 
11200016416 | 1 |7% | IPLAT DACHU KPL. 
1| 4430072 | 1 |04 06 | [PLAT DACHU KPL. 
2| 4275994 | 1 | |  |NAKLADKA PR. 
3|200016004 | 1 | | D [BLOTNIK PR 
3| 4309977 | 1 |01 02 05 04 | € |BLOTNIK PR 
3| 7537296 | 1 |05 06 | D [BLOTNIK PR 
4| 4297175 | 1| | [GNIAZDO PR. 
5| 4297340 | 1| |  |LACZNIK PR. 
6| 4380299 | 1 [01 02 05 04 | € |POSZYCIE 
6] 7543703 | 1 |05 06 | D |POSZYCIE 
7| 4297176 | 1] | [GNIAZDO L. 
8| 4297341 | 1| | [LACZNIK L. 
9] 10546670 | 4] | |PODKLADKA 
10] 12646701 | 4 | |  |PODKLADKA 
11] 4372851 | 1] | |М2МОСМТЕМТЕ PR. 
12] 4372852 | 1] |  |WZMOCNIENIE L. 
13] 4275995 | 1| |  |NAKLADKA L. 
14| 4309978 | 1 [01 02 03 04 | с |BLOTNIK L 
14| 7537297 | 1 [05 06 | D [BLOTNIK L 
14|200016005 | 1 | | D |BLOTNIK L 
15| 4418567 | 1 |0305 | [POSZYCIE DACHU 
15| 4418569 | 1 |04 06 | [POSZYCIE DACHU 
16| 4276663 | 1] |  |NAROZE TYLNE GORNE PR. 
17| 4276664 | 1 | |  |NAROZE TYLNE GÓRNE L 
ЕЕ; <<<; -----<2<7<2:---<<< <<< ::<<-<2 22 #2, 77 <<<: ----7:7т-----<7<7127:7727777< hh 0 
| | 70118 | 
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mmma=m=r===================r===s==========s=s==========================s=s======s=============z=z===========sr=s=========r=========s=ss=s========================x====x===sx====x==s==s=======x==x========s 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 70118 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | 1 | kod 119 
IEEGELIIILLILILILII ================= | -------------- ініні гілі ананас 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|=======s============|===|========================================= 
І ].01, 02, 05, 04, 05, 06 | 18] 4276798 | 1] | INAROZE TYLNE DOLNE PR. 
| 19] 4276799 | 1] |  |NAROZE TYLNE DOLNE L 
| 20| 7550512 | 1 [05 | D [POSZYCIE BOKU PR 
| 20| 4374147 | 1 |01 02 03 04 | с |POSZYCIE BOKU PR 
| го] 7535282 | 1 [05 06 | с [POSZYCIE BOKU PR 
| 21] 4374148 | 1 |01 02 05 04 | € |POSZYCIE BOKU L 
| 21] 7535283 | 1 |05 06 | с |POSZYCIE BOKU L 
| 21] 7550513 | 1 |05 | D |POSZYCIE BOKU L 
| 22| 7532555 | 1] |  |PAS TYLNY 
| 23] 16100811 | 4 | | |NAKRETKA 
| 24|200015954 | 1 | | | PROG PR. 
6124 5886210 | 1 100 | [PROG PR 
г | 251200015969 | 1 | | [PROG L. 
| 25] 5886211 | 1 |00 | [PROG L 
18 | 26| 7706764 | 11 | | рковек 
ЖІ 27|402100018 | 1 | |  |PODSZYBIE TYLNE 
27 | 28|402100014 | 1 | |  |PODSZYBIE PRZEDNIE 
3 | 29] 5201838 | 1 |76 | [POSZYCIE BOKU PR.CZ.PRZEDNIA 
24 | зо] 5201839 | 1 |76 |  |POSZYCIE BOKU L CZ PRZEDNIA 
a |31| 52018% | 1 |76 | [POSZYCIE BOKU PR.CZ.TYLNA 
| 32| 5201837 | 1 |76 | [POSZYCIE BOKU L CZ TYLNA 
l |! [ | | | 
| І | | | | 
1 I | | І 
| | I І | | 
| І | | | |! 
Еее ііі ііі ііі << -------2222: << #7 <<< ---< <<< <<< EE A EE 
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шисисаксниитисексаседсниачасииилиаапосостазаницинниниазатеиилашапишишиисииситенииитишииптисситавиинисиинигемевизситихтизацашетататтетиешишинешишитенишижииисисистицотпилиакияа 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70119 
Сһапде | Introduced | Concern | І 92.12 |------ 
Modification | Introduit | Concerne 1 | | kod 120 
=============== |езанекзлияя<<яс< | аннин аиаананннанааананна—_______________м______м_____мм_ 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH Пор. | Кг. rysunku|Szt.| Zastosowanie | zn. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|==== ====================|=== |======uz==uzazzzzaumaez=========ssss====== 
| |_05 | 1}200016755 | 1 |05 76 |NADWOZIE (096-00 PRZEKL.ZEBATK.) 


1|200016575 | 1 |05 76 
| | | 


[NADWOZIE (DO PRZEKL. SLIMAK.) 





| 
| | 
| | 
| І | | 
| І | | 
| І | | 
| 1 | | 
tl | | 
| |! l | 
| І l i 
| | l | 
| i l 
| | | | 
| | ! | 
| | | | 
| | | i 
| І | | 
| | | | 
| | | | 
| | | ! 
| | l і 
| | i | 
| І | | 
| І | | 
| il | | 
| | | | 
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15] 4278069 | 1 |76 |RAMKA WEWN. KPL. PR. 


15| 5998615 | | КАМКА WEWN. KPL. РЮ.-50 


z=======x==========================x=====r=r===z====x=z=z=m=m====================x====s=============================================================================================s==sx======= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70130 
Change | Introduced | Concern | | 92.06 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 121 
===============[======c=z=z======== | z====z==z====u====uzu==========ssx>==uus=zssus========|============zz=uummuzrsss=s===========sz=uzxumuz=za=muxmez=-zrz==r=csz========m===m;=====s=m====== 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Ир. | мг. rysunku|Szt.| Zastosowanie 12м. | Nazwa czesci 
] | -ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |== | snam | о |z======2========z=nzuw | —— | 3222-7 —--——-- 
| 105, 06 | 1] 4272449 | 38 | | ISPINACZ 
2| 4447404 | 2] | [USZCZELKA DRZWI 
3| 4350841 | 4 | | ISWORZEN 
4| 4271949 | 4| | [NASADKA 
4| 5998619 | 4 | |  [NASADKA 50 
5| 4350840 | 4 | | [OBUDOWA 
6| 12598474 | 8 | |  |PODKLADKA 
7| 16043221 | 8 | |  |SRUBA 
7| 16043224 | 8] | | SRUBA 
8| 4409071 | 2 | |  |CIEGNO 
8[200015556 | 2 | | ICIEGNO 
9| 4100954 | 2] |  |KRAZEK 
10| 10516470 | 2 | |  |PODKLADKA 
11] 4275734 | 6 | | [KOREK 
12] 4132498 | 2 | | | SRUBA 
13| 15687277 | 8 | |  |SRUBA 
14| 4309537 | 2 | | |NAKLADKA 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
| 
| 
! 





1 

16] 5998616 | 1 |05 06 | ВАМКА WEWN. KPL. L.-50 
16] 4278070 | 1 |76 [RAMKA WEWNN. KPL. L 

17] 4275728 | 1 [76 [ВАМКА ZEWN. KPL. PR. 
17| 5998611 | 1 |05 06 | ВАМКА ZEWN. KPL. PR.-50 
18] 4275729 | 1 |76 | ВАМКА ZEWN. KPL. L. 

18] 5998612 | 1 |05 06 [RAMKA ZEWN. KPL. L.-50 
19|200016123 | 1 | |DRZWI PR. 


| 70130 
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CATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


z=zzzz===<c===<c==-iazzcczzzank== nnn ===>c=czZzzzzzc==Zzz==—c=<=-==c======ctzzr==========<======i==c===c=szrs=o"r=czs=n<"="o>c===>===c==zr=ors==""="--=z========= 
Zmiana | Wprowadzona | dotyczy | | | Tabt. 70130 
Change | Introduced | Concern 1 | 92.06 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | ked 121 
z============== 1 =Zz================]==================zs=============================== |F================================s=============================s==s====================== 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO 1р. | Ме rysunku|Szt.| Zastosowanie zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ]=== | зяченваита | «ксс| <тнишвкгитсаатиочатс|сза|изссанввнанкииасасиаатстсакианессненачанан 
| | 05, 06 | 19] 7538875 | 1 [05 06 | [рвамі PR 
| 20|200016124 | 1 | (DRZWI L. 
| 20] 7538876 | 1 [05 06 [DRZWI L 


| 21|200014071 | 2 [76 
| 22|200014072 | 2 [76 


|USZCZELKA SZYBY OPUSZCZANEJ PR. 
]USZCZELKA SZYBY OPUSZCZANEJ І. 


| 23200016130 | 1 | |POSZYCIE PR 
| 23] 7538877 | 1 [05 06 |РО5ТҮСІЕ PR 
2 | 241200016131 | 1 | |POSZYCIE L 
( | 24| 7538878 | 1 |05 06 |РО5ТҮСІЕ L 
| 
А 


| | І 
Квстажи [гә 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| ; u 
“(212241 | со EZ 
187712494725 ) 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
) 
| 


ое CRISIS SUAE ODA сағы NAW. AWA ге ча w мі ар жай бн тем, 





| 70130 | 


DRZWI - POSZYCIA I USZCZELKI -----! 12 Ü p 


| 92.06 ] 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











7| 15896411 | 2 | 
8| 4275700 | 2| 


| NAKRETKA 
|USZCZELKA SZYBY 


PE ZE A OOO SA O OWO OZ A EE ен ііі ііі AE ZE ZE <# A A A есін A A A W Z EZR 
Zmiana | Wprowadzona | botyczy | | | Tabl. 70130/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.06 |------------- -- 
Modification | Introduit | Сопсегле 1 | | kod 122 
s=============== | EESITIIEZEZEEEEES | ш=ш=шшшшшшштщшшшшщшш=ш=тигщшпшшшшшшшкышишт==шттткшшшшшщшщш | OO OTO OO OE ORA KE ZA I TE O OO O O O O O OO O OT OO OOO O OT OOO 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Mr rysunkujSzt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [222 [2222x282 [жава | 2222222222 oss | 322-7 —-:22222222-2-2-2-2-222---------------2- 
| | 01, 02, 03, 04, 05, 06 | 11200013586 | 1 | |  [SLUPEK PR. 
| 1] 4350872 | 1] |SLUPEK PR. 
| г} 4550873 | 1] | SLUPEK L. 
| 2|200013587 | 1 | | SLUPEK L 
| 3| 14071301 | 4 | | SRUBA 
| 31 14071304 | 4 | | SRUBA 
| 4 12842190 | 4 | [NIT 
| 5| 15966311 | г | | SRUBA 
| 44 7531047 | 2 |00 | WSPORNIK 
| 
| 
| 
| 


| 
І 
І 
| 
| 
| 
| 
| 
61200016087 | 2 |68 76 | [WSPORNIK 
| 
| 
| 
| 
| 
i 
І 
І 





9| 4275675 | 1 | |PROWADNICA PRZEDNIA KPL. PR. 
6 | 10] 4275676 | 14 |PROWADNICA PRZEDNIA KPL. L. 
7 | 12] 10902014 | 2 | | SRUBA 
| 12| 10902011 | 2 | | SRUBA 
8 | 13] 4312316 | 1 | [ZAWIASA PR. 
| 14| 4312317 | 1 | | ZAMIASA L. 
| 15] 7531053 | 1 |05 06 | D [SZYBA OBROTOWA PR 
43 | 151200014947 | 1 | | с [SZYBA OBROTOWA PR 
| 15]200016225 | 1 | | С |SzYBA OBROTOWA PR 
28 iL м, | 16| 7531054 | 1 [05 06 | 9 |52ҮВА OBROTOUA 1. 
30 | 161200014948 | 11 | с |52ҮВА ОВЯОТОМА 1. 
36 | 16200016226 | 1 | | © |SZYBA OBROTOWA L 
[ 17] 4242498 | 2] | |РОЖІАФКА 
| 18] 4212497 | 2] | C |SPREZYNA 


| 70130/1 | 


DRZWI - SZYBY I OSPRZET | || 2 Ü) |l) 


| 92.06 | 





'ATALOG i ZAMIENNYCH 
iPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











IEEZZZZZIZITZmILLIIIIILIIZZEXZEILIILLILILILILIILIIILILILILILILIILIILTZLTZIZZIZZZZZLILIIIZZIZZIZILILTTTZXZLIZILIIIIIÉIIÉIÉZILILILIZIZZZZZLIILILIIIIIIZZEZIZLLI———ZZZIZIZLLI-—7—-ZZ2ZZZZZLZL---2ZZZZZZXZZLI-——-——LLILILILIITILZZILZIIIIÉILILLÉILILÉIÉZZZZII 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | там. 70130/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.06 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 122 
тізепштппинпапша | z=====s=s==========| =====================s=s=======s=s===s===============s= | рісін ііі O O OP O A O O O ііі ііі іі ііі ііі ііі іі 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========]====|===============s=z=a=|z===|=======================s=s==z========u==== 
| | 01, 02, 05, 04, 05, 06 | 19] 4212499 | 2] | € |DZWIGNIA 
| го] 4384017 | 1 | | € |RACZKA PR 
| 20] 4482680 | 1] | б |RACZKA PR 
| 21| 4384018 | 1| | с |RACZKA L 
{ г1] 4482681 | 1| | 9 [RACZKA 1. 
| 22] 4371404 | 1] | с [USZCZELKA PR 
| 22200015092 | 1 | | D (USZCZELKA PR 
| 22|200016535 | 1 |68 76 | [USZCZELKA PR 
| 22| 46575452 | 1| | D [USZCZELKA PR. 
| 23| 4371405 | 1| | с [USZCZELKA L 
| 23|200015093 | 1 | | D [USZCZELKA L 
| 23|200016534 | 1 |68 76 | [USZCZELKA L 
| 23| 46575453 | 1 | | D [USZCZELKA L. 
6 | 24| 13897570 | 2| | {KOLEK 
7 | 25] 4151117 | 2 | | С |ZACZEP 
| 25| 4482689 | 1 |05 06 | D [ZACZEP 
8 | 26| 7659392 | 2] | |5РВЕТҮМА 
| 27} 4430124 | 2 | |  |KORBKA 50 
| 27| 7570609 | 2] |  |KORBKA 50 
43 | 28| 4275654 | 2 | |  |PROWADNICA 
Г | 29|181771780 | 2 | |  |PODKŁADKA OZDOBNA 
28 1.0; | зо] 4079433 | 2 | | |PLYTKA 
% psu] 997215 | 2] |  |SWORZEN 
36 | зг] 12599579 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 33| 4275684 | 2 | | —|MECHANIZM 
| 33| 4275685 | 2] | {MECHANIZM 
2zIÉlzIÉlLÍILILITZIÉLÉISIZEGWwEZIILILIZZZIZZILLTLLILIILZIIIZZLIIILIZINXIZILILIIIIZZXWEXILLIILLLILTLLTLLIIZTILTZIZIZIZIIZLIILIILIZTIZZIZERENILILILIILIIZIIIILIILIIZÉZZZIZIZILTIILÉZZZIZZIZLIIIIIZTZIZTLILILILILILILILÉILIIEETTLIIIÉZIEELIÉIIÉIÉIÉILÉÍLILILIÉILIÍILIIÉIIÉIÉLIÍLIÉI 
| | 70130/1 | 





| DRZWI - SZYBY І OSPRZET gown 2 (5) p 


| | 92.06 


KATALOG Jie ZAMIENNYCH ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





раны аа аа 
2miana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70130/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.06 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne І | | kod 122 
ЕЕЕ 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|=========|==== |-22-mamuamaiiz---23|z2-|222—-——-—-2-1----—--—-—----—-------—-- 
| {_01, 02, 05, 04, 05, 06 | 33|200012112 | г | |  |MECHANIZM 
| 34| 13299201 | 4 | | | SRUBA 
| 35] 4145605 | 6 | |  |KRAZEK 
| 36| 4255537 | 2 | | {ZDERZAK 
| 57| 12599574 | 4 | | IPODKLADKA 
| 38| 12644401 | 2 | |  |PODKLADKA 
| 39| 4299265 | 2] | [LINKA 
| 40] 15896211 | 2 | | | НАКВЕТКА 
| 41] 4310118 | 2 | |  [PODKLADKA 
| 42| 4390093 | 2 |01 02 | С |SWORZEN 
| 42| 5934255 | 2 [05 04 05 06 | 0 | SWORZEN 
| 434 4275650 | 1 | | [SZYBA OPUSZCZANA KPL. PR. 
| 44| 4275651 | 1 | | [SZYBA OPUSZCZANA KPL. L. 
| 56] 4275662 | 1 | |  |PROWADNICA TYLNA KPL. PR. 
| 47| 4275663 | 1 | |  [PROWADNICA TYLNA KPL. L. 
| 48| 14778711 | 4 | | ISRUBA 
| 48| 14778714 | 4 | |  |SRUBA 
| 49] 4351863 | 1 | | С [RAMKA PR 
| 49] 7552084 | 1 | | D [RAMKA KPL. PR. 
| 50] 7552085 | 1| | D [RAMKA KPL. L 
| 50] 4351864 | 1] | С [RAMKA L 
| 51] 12599074 | г | |  |PODKLADKA 
| 52|200016535 | 1 |68 76 | [SZYBA OBROTOWA KPL PR 
| 52] 7531055 | 1 | |  |SZYBA OBROTOWA KPL. 
| 52|200016219 | 11 | € [SZYBA OBROTOWA KPL PR 
| 52|200016085 | 1 |68 76 |  |SZYBA OBROTOWA KPL PR. 
-<<<---# <<< -<<- << << <<< + << << и; A TOO 4214 a <<< << сас; т;< 
| 70130/1 | 
DRZWI — SZYBY I OSPRZET 





1! 120 


KATALOG CZESCI ZAMIENMYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 


KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


NEDDS ROZA O O O W AW A A DOW Z AZ O OW a Z Z O A TE A W O O A A A щш A A 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70130/1 
Change | Introduced | concern | | 92.06 |------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 122 
==s=============|======z======s=s== E nv s 
| | "SZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunkujSzt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY | eus | mme | rm | көлеккакевинаиакикше|кта|-саповпикашиккаиацацекикакыдықваквишиннан 
І { 01, 02, 03, 04, 05, 06 | 55] 7531056 | 1 | [SZYBA OBROTOWA KPL L. 
| 55|200016536 | 1 |68 76 |SZYBA OBROTOWA КР. L 
| 53|200016086 | 1 |68 76 | SZYBA OBROTOWA KPL L. 
| 53|200016220 | 1 | € |SZYBA OBROTOWA KPL L 
| 54| 4289582 | 2 |PROFIL RYNIENKI 








| 
DRZWI - SZYBY I OSPRZET ҰТТЫ ЛО) 
І = 


АТАЦОб CZESCI ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
АТАСОСОЕ DE PIECES DE RECHANGE 








ZOO a гісі ііі ііі ііі іі << 77 OOOO OOOO OG OG OOOO OOOO OOOO тата; касата OOOO OSS OSG GOST oo ііі 
Zmiana | Wprowadzona | dotyczy | | | Tabt. 70131 
Change | Introduced | Concern | | 91.09 |--------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 123 
==============| шеппппиппликлланы ] =========================s===========s=s=============| ==========================================s==s=ss=ss=s================== ================== 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH Пер. | Ме rysunku|Szt.| Zastosowanie jzm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS | === | 3522222552 |==== |Ú====================|=== |==============================s==sss==m=z=== 
| | | 1] 7667910 | г | |  |SWORZEN 
г] 4254438 | 2 | | с [KLAMKA WEWN. 
2| 5998608 | 2 | | D |KLAMKA WEWN. 
3| 4272876 | 2 | |  |SPREZYNA 
4| 12638101 | 2 | | |PODKLADKA 
5| 15645501 | 2 | | [5ВШВА 
é| 5998610 | 2 | | D |PODKLADKA 
6| 4216837 | г] | € |PODKLADKA 
7] 4240306 | 2 | | [NASADKA 
8| 4275724 | 1 | |  |CIEGNO PR. 
9| 4275725 | 1| | ICIEGNO L. 
10] 14572586 | 2 | |  |SPINKA 
11| 14578385 | 2 | |  |SPINKA 
12| 4389594 | 2 | | [PRZYCISK 
13] 7660376 | 2] | [USZCZELKA 
14| 5998605 | 2] | |стевно 
15] 4317427 | 2] |  |CIEGNO 
16] 13831801 | 4 | | |МАКВЕТКА 
16] 15896411 | 4 | | ІМАКРЕТКА 
18] 12605279 | 8 | | |PODKLADKA 
18] 12657801 | 4 | | [PODKLADKA 
19| 11087876 | 2 | |  |PIERSCIEN 
21] 4247766 | 1] |  |DZWIGNIA PR. 
гг] 4247767 | 1 | |  |DZWIGNIA L. 
23| 4247758 | 1] | [KLAMKA ZEWN. PR. 
23| 5201955 | 1 |00 | [KLAMKA ZEWNETRZNA PR. 


70131 


n MM CORN Ес 4260 





KATALOG CZEŚCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





Zmiana | wprowadzona | Dotyczy і 1 | Tabl. 70131 
Change | Introduced | Солсегп | | 91.09 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 123 
s==============|================= |===========s====s=ssssssassssssss=s=====s===== |=====s====s==s=ss=s=s=s==s===s===s==s=s===s==ss===s=ss==s=s==s=s=sssss=s==s=====s=s=ss=s============= 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH Пор. |Nr rysunku|Szt. Zm. | Nazwa cześci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========| ====================|=== |=========================s================= 
| | | 23] 5998601 | |KLAMKA ZEWN.PR.50 
| 24| 5201956 | [KLAMKA ZEWNETRZNA L 
| га] 4247759 | {KLAMKA ZEWN. L. 
| 24| 5998602 | [KLAMKA ZEWN. L50 
| 25| 4228731 | | KOLEK 
| 26] 4275712 | 1| [ZAMEK DRZWI PR. 
| гт] 4275713 | 1] [ZAMEK DRZWI L. 
| 28| 4222578 | | | ZAC2EP PR. 
| 29] 4222579 | 1 | |ZACZEP L. 
| 30| 13325821 | | | SRUBA 
| 31] 13301111 | | | SRUBA 
| 31] 13301114 | | | SRUBA 
| 32| 12606874 | | | PODKLADKA 
| 33| 4109896 | | | OGRANICZNIK 
| І | | l 
| І | | | 
| | | | l 
| | | | | 
| ! | | | 
| І | | | 
| | | | | 
| | l | 
Í | | | | 
A. | І | 
Е | | ! | 
ра | | | 





DRZWI - ZAMKI I OSPRZET 


| 70131 | 


1 Шар 


ATALOG ids ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


Ge ААЦ аа аа 





zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 7013171 
Change | Introduced | Concern І | 90.12 |------------- = 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 124 
mw============= | ==ww============== =============z========================zm=uazmz==z=========]| ВЗ РАЗНА: аран АЕ ЧНЫ 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm.1 Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|========================================== 
| | 11200016266 | 1 |27 |KOMPLET ZAMKOW 





| | 
| 1] 5201953 | 1| | {KOMPLET 2АМКОЫ 
| 4| 5201584 | 1 |21 | [KOMPLET ZAMKOW 

U mg | 1| 5998603 | 1 | |  |KPL.ZAMKOW 50 

— zy 21 11200016021 | 1 176 | [KOMPLET ZANKOW 

2-% | 21440000008 | 1 | |  |KOMPLET KLAMEK Z KLUCZYKAMI 
| г] 5890951 | 1] | [KOMPLET KLAMEK Z KLUCZYKAMI 50 
| 3| 5886745 | 1] | [KOMPLET BEBENKOW Z KLUCZYKAMI 
| 4| 5201954 | 1 | | [KPL BEBENKOW Z KLUCZYKAMI 
| 4|200016652 | 1 | | [KPŁ ВЕВЕМКОМ Z KLUCZYKAMI 
| 5| 14692143 | * | | [KLUCZ SUROWY 
| 5] 14692141 | ж] | [KLUCZ SUROWY 
| | 1 | ! 
| | | l 1 І 
| І | | | | 
| І | І | |. 
| І | d ШЕ 
| І | | | 
| І | | l | 
| І | | l І 
| І | ! | | 
| І | І | | 
| І | І | І 
| І | | | d 
| | | | | | 
| | | І | І 
—==================szsa======s=ss==========sxx==z==m====r=x==s=am=================s==============s==zs=z===g==========x=============================azmz=z===========s======================== 
| 70131/1 | 





DRZWI — UKOMPLETOWANIE ZAMKOW |------ 
| 90.12 


ATALOG +. ki ZAMIENNYCH ) ) ) 
2ARE PARTS CATALOGUE 
АТАСОбОЕ DE PIECES DE RECHANGE 














s2eezsssZDELINEASEMSemENTEEDIITIIIIZZZIZIZIZZEZINESDEESIIZIICIEZZIZIIISTIZIIIIOTOSTENEZIZIZISCIIEZ22222— 0722222 79NNEZZZZIZINEUEZZ2:7 2072222222722 Z2 ZZ 2TCNENNEENEZIIIT02222227—Z22 20222 CNN 
Ітіапа | Wprowadzona | Dotyczy І | | Tabt. 70133 
zhange | Introduced | Concern | | 91.06 |-------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 125 
:z============ | ======s=========== |#======s============================================ звапапанапасацацавагацаававгававиывававнацванавтвавэзаныанавывкававаавагазвввавнывнцацццвцна 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH [tp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [28.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|==========]|====|==========assa===z==|===|=============mumazas==ax=sssa============== 
| | | 1] 14187880 | 4] | [ZATRZASK 
| 1] 4380343 | 4| | [ZATRZASK 
| г] 15693407 | 4 | | |SRUBA 
| г] 15664907 | 4 | |  |SRUBA 
| 3| 14188780 | 4 | |  [SPINKA 
| 4| 15896411 | 8] | |МАКЯЕТКА 
| 5] 12599379 | 8| | IPODKLADKA 
| 6| 4394079 | г | | [KIESZEN 
ЕС | 6]200015975 | 2 |68 74 76 | IKIESZEN 
1 | 6|200016827 | 2 |74 76 | [KIESZEN 
2 | 7] 5998632 | 1 |00 64 | [PLAT POSZYCIA PR.B+E-30 
| 7] 5998628 | 1 |00 | {PLAT POSZYCIA PR.B-30 
9 | 7] 7644639 | 1 |21 68 74 76 | IPLAT POSZYCIA PR.A+E-30 
| 7] 5941853 | 1] |  |PLAT POSZYCIA PR. A12 
g——3 
ә-2 | 7] 5936610 | 1] | [PLAT POSZYCIA PR. A50 
p GEP- | 7| 5202142 | 1 176 |  |PLAT POSZYCIA PR. E-102 
| 7] 5202186 | 1 |76 | [PLAT POSZYCIA PR. Е-103 
7 | 8| 5202187 | 1 [76 | [PLAT POSZYCIA L E-103 
8 | 8| 5202143 | 1 |76 | {PLAT POSZYCIA L Е-102 
6 | 8| 5998629 | 1 |00 |  |PLAT POSZYCIA І B-30 
| з] 5936611 | 1] | [PLAT POSZYCIA 1. А50 
| 8| 5941854 | 1| | [PLAT POSZYCIA L. А12 
| 8| 7644640 | 1 |21 68 74 | [PLAT POSZYCIA L A*E-30 
| 8| 5998633 | 1 |00 64 |  |PLAT POSZYCIA L B+E-30 
| | | 
| | | 


=========z=========== 


мергтгесгіігігі-і ее Шееле іі ііі ііі іі ііі ііі ііі ііі ісі 22221-21 ііі із рісі еге 2 сы тері егі RRT 


| =» ІІ? 
І DRZWI - WYKLADZINY WEWNETRZNE ———— Ó | 
| 


| 91.06 | 





KATALOG 25 ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








рана аа аа ді ііі іі ііі гі ііі ііі іі 1 2 іі еі ііі аа EE A A EE ONO 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 70155 
Сһалде | Introduced | Concern | | 90.06 |----------- - 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 126 
s=============am|une==============|=====muna=====az=====ama=====azea=anan========x=====|========m =============================================s==m======uz==============s===s= 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku[Szt.| Zastosowanie [2т. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |===|======s====|====|===========s=========|===|=====================aza=========am======s= 
] І | 1|200015865 | 1 | | [SZYBA BOCZNA PR. 
| 1| 4276000 | 1 100 | [SZYBA BOCZNA PR 
| 2| 4326863 | 1 | |  |USZCZELKA PR. 
g | 2| 4435275 | 2 | | [USZCZELKA 
| 3| 7602445 | 1 [64 |  |SZYBA PRZEDNIA 
і 3| 4275325 | 1 100 |  |SZYBA PRZEDNIA 
| з] 4299830 | 1 [68 76 | [SZYBA PRZEDNIA 
| 3| 4314772 | 1 |00 | [SZYBA PRZEDNIA 
| ^| 4380218 | 1] | [USZCZELKA PRZEDNIA 
| 5] 4275329 | 1 | | [SZYBA TYLNA 
| 6] 4380220 | 1] | [USZCZELKA TYLNA 
| 7] 4326864 | 1| | (USZCZELKA L. 
| 8| 4276001 | 1 | | {SZYBA BOCZNA L. 
| 8|200015866 | 1 | | [SZYBA BOCZNA L. 
| 9] 4377073 | 1] | [SZYBA TYLNA OGRZEWANA 
| 9| 4409262 | 1 | | {SZYBA TYLNA OGRZEWANA 
| 9| 7568657 | 1| |  |SZYBA TYLNA OGRZEWANA 
| 9| 4377072 | 1| | [SZYBA TYLNA OGRZEWANA 
| 10] 4302657 | 1] |  |NAKLADKA OKNA TYLNEGO 
| HI 4211461 | 4] | |TULEJKA 
| 12| 4228694 | 4| |  |USZCZELKA TULEJKI 
| 13] 19053480 | 4 | |  |PRZEWOD ODPLYWOWY 
| 14| 4291785 | 2] |  |TULEJKA WEWN. 
І | | | І І 
| | | |! ү] 
Е | | І | | 
Банан аа ттттжЕ тт тт статисти тата 


| | 70155 


| 
| SZYBY-PRZEDNIA, TYLNA, BOCZNA STALA |---------| Ж) Ü) 
| 


| | 9o.o6 





KATALOG ЖЕ ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


























DOZ ZE SOG 7------ ши O O EEE 2 -<-----<<-- << +-- 37 ---<-<-- OE 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy 1 | | Tabt. 70156 
Change | Introduced | Concern | | 91.09 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 127 
Бк ста |=========z===sz==x|========= mL———2c--zzzzzzzg22z2laL----———--2|- d 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie 12а. | Nazwa cześci 
І... | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|==========s=========|===|====x======z===xz=======z=================nar 
| 1.03, 04, 05, 06 | 11200015871 | 1 | | [SZYBA ODCHYLANA PR. 
| 1] 4597228 | 1| | [SZYBA ODCHYLANA PR. 
| 2|200015872 | 1] | [SZYBA ODCHYLANA L. 
| 2] 4397229 | 1] | [SZYBA ODCHYLANA L. 
| з] 7658453 | г] |  [PODKLADKA 
| 4| 4397230 | 2 | | — |PODKLADKA 
| 5] 7654407 | 2| |  |SWORZEN 
| 6| 13766708 | 2 | | INIT 
| 7] 7714893 | 2 | | [ZAMEK 
| 8| 14202985 | 6 | | [KOSTKA 
| 9] 15674307 | 6 | |  |SRUBA 
| 10] 7658451 | 2 | | [TULEJKA 
| 11] 4439037 | 2 | | [NASADKA 
| 12] 4438601 | г | | [USZCZELKA 
| 13| 4254944 | 4 | |  |TULEJKA 
| 14] 4378830 | 4 | | [NASADKA 
| 15] 4378829 | 4| | [ZAWIAS 
| 16] 4378832 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 17] 4378831 | 4] | | SRUBA 
| | i І l | 
| | | І | | 
| | L І | d 
| | | | | | 
| |! | | | | 
| | | | l | 
| | | | | І 
==============z=====x==z=z=x>==========ss=====x==x==========<x===x==r======z==z======================================zz=====z==x=======sxr=s======x=x============s========xzs==============x====s===x==sxsx=s===== 





| 70156 


жены зе | 1269. 


91.09 





ITALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
'ARE PARTS CATALOGUE 
VTALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








m=zzz============z=====mmuxzz====z===r=ss==ss=z==z===============s=s=======================z==mr=z=s=======================m===muzm=z========================s========z===========san====s==== 
"тапа | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 70160 
‘hange | Introduced | concern | | 92.06 |------------------ 
fodification | Introduit | Concerne | | | kod 128 
=== === ====== | m=zzz============ | =z================================================== | ======səsGwzz=======s=============us=====zz========ss===x=============z=z==x=z=======z=z=mm==== 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO Цер. [Мг rysunku[Szt.| Zastosowanie [Zm. | Nazwa czesci 
] | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|====================|===|=========s================z============s=== 
i 222-1201, 03, 05, 06 | 1] 4418562 | 1] |  [РОКЯЎЧА KPL. 
| 2] 4371093 | 2| | | |ZAMIASA KPL. 
| з] 16100811 | 4 | | |МАКЯЕТКА 
| 4[ 12598374 | 4 | |  ]PODKLADKA 
| 5| 4313078 | 1 | | € |OSLONA CIEGNA 
| 5| 7543700 | 1| | D |OSLONA CIEGNA 
| 6| 5933485 | 1 [05 | D |DZWIGNIA 
| 6| 7545349 | 1 |06 | D |DZWIGNIA 
| 6| 4313077 | 1 |01 05 | С |DZWIGNIA 
| ?| 4359438 | 2 | |  |PLYTKA 
| 8] 5202270 | 11 | [USZCZELKA 
| 9| 4310908 | 1| |  |OSLONA ZAMKA 
| 10] 4310258 | 19 | |  |PRZYCISK 
| 11] 12640604 | 2 | | | PODKLADKA 
| 11] 12640601 | 2 | | |РОРКЪАОКА 
| 12] 7665623 | 1 | |  |SPREZYNA LINKI 
| 13] 4164335 | 1] | І5РВЕТҮМА 
| | 7687517 | 1 | | ZAMEK 
| 15] 10902621 | 2 | |  [SRUBA 
| 15] 10902624 | 2] |  |SRUBA 
| 16] 14572480 | 1] | С |SPINKA 
| 17| 10396080 | 2 | | IPRZELOTKA 
| 18] 4313079 | 1 | | с |CIEGNO 
| 18] 7543701 | 1 | | D |CIEGNO 
| 19| 4306535 | 2 | | — |NAROZNIK 
EM | | | | 
mumamzzs=sz=z================zs======oznzmm=msnmszmaemauxzzzszszuz=s=s==========================================================================================================s= 


І POKRYWA BAGAZNIKA 








| 70160 | 


= ШАЙ) 


CATALOG L_ZSCI ZAMIENNYCH 
3PARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





z=============z=zz===================================z====================z=z================;z==============s=====sx====z==z=r=z=====me===ms=======zmr========z===z===================== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 7016071 
снапае | Introduced | Concern l | 88.03 |——— 
Modification | Introduit | Concerne ] | | код 129 
:z===zmnursz=== | =z=========sz======= | ветеситетестатештслванетттиатт-снаттстпияятвияят-с” | Шороон 
| | KIERUNKU SPRZEDAZY |Lp.|Nr rysunku[Szt.| Zastosowanie | 2m. | Nazwa czesci 
| | SALE MARKETS |===|==========|====|====================|===|========ws==na=====s======================s 
| | 48 | л] 14211686 | 1 | | [KOSTKA 
| 2| 4311758 | 1] | |20ЕЯ?АК 
| 3| 13274111 | 4] | [WKRET 
| 4| 12638101 | 1 | | |РООКСАОКА 
| 5| 14202383 | 2 | | [KOSTKA 
| 6| 4322480 | 1 | | [WSPORNIK KPL 
| 7] 15645501 | 2 | |  [wKRET 
| ві 5976761 | 2 | |  |USZCZELKA TYLNA 
d " / | 9| 15644001 | 1] | |WKRET 
2 || _ 2; | 10] 4311756 | 1] | [PRET 
| | < M | ^| 4321209 | 1 | | |SPREZYNA 
3 t 5 
А A|: п [2ч | І | І 
" —— — = 23 E E I | 
(EC Ś Е | |! | | 
г Z | > E АР, b 
79 | |! | | | | 
— а | |! | | | | 
6 | І F | | | 
5 | і | І | | 
Uf | | | d M 
(/ | | | |! Fg 
| | | І | І 
l I і і | І 
| І | І | | 
| ! | | bu 
| І | | | І 
sməzz====s=====mzzzxc===z=z==r=z==z===z=z=rmz===xz============z=a==z================m=az=mzzzs===r===x==========zsu===r=====zz=z===========================m======s======sumum=======z============ 


[ 70160/1 | 


POKRYWA BAGAZNIKA [eee] 27 op 


| 88.03 | 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 














ааамииин 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70162 
Change | Introduced | Concern | | 91.09 |------------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 130 
RRZZEESZSEZNZZE | ==============s=s== ] =z=z====muz=zz======zz========z======s=z=mumszu=rg=====z=====m==s= | ====== аннин 
] | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [zm. | Nazwa czesci 
і | ONLY FUNDAMENTAL MODELS ==|==========|====|====================|=== | аолвенанана=татататтанеааннашивазьан=-ыяә= 
| 1.05, 06 | 1] 5998598 | 2] |  |USZCZELKA RYNIENKI 
| a| 7535895 | 2| | [WSPORNIK 
| 3| 15688077 | 4 | |  |WKRET 
| 4 10519301 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 5] 15903477 | 2] | квет 
| 6] 10519301 | 2 | |  |PODKLADKA 
25 1 і 8] 7537898 | 2 | | [LISTWA DRZWI 
| 9| 7542818 | 1 | |  |NAKLADKA PRZEDNIA PR 
| 10] 7542819 | 1] |  |[NAKLADKA PRZEDNIA L 
“д ІС” | 11] 7542820 | 1 | |  |NAKLAOKA TYLNA PR 
, 2 |12| 7542821 | 1] | [NAKŁADKA TYLNA L 
Ж Үү аў 13] 4311475 | 1] | [USZCZELKA WLOTU PR 
/ А 18 а | 14| 4311476 | 4] | [USZCZELKA WLOTU L 
RN | REL д 1151 5890952 | 1 |05 | D [RAMKA WLOTU PR 
| 15] 7531365 | 1| | C [RAMKA WLOTU PR 
' ü КАР | 16] 5890954 | 1 |05 | D [RAMKA WLOTU L 
| і | 16] 7531366 | 1] | € (RAMKA WLOTU L 
: за ip" A | 17] 14211580 | 4] | [KOSTKA 
ilm в E | 17] 14211686 | 8 [76 | [KOSTKA 
ы | 18] 15644277 | 4 | |  [SRUBA 
2 0 \ | 18] 15688277 | 4 | | ISsRUBA 
24 | 19] 7542807 | 1 |05 | [LUSTERKO ZEWN.L 
| 19| 7542809 | 1 ]06 | [LUSTERKO ZEWN.PR 
| 19] 7559339 | 1 [05 | [LUSTERKO ZEWN.PR 
| 19|200016802 | 1 |21 | [LUSTERKO ZEWN.L 
| 19|200016801 | 1 |21 |  |LUSTERKO ZEWN.PR 
g=gzz==zs=====z========s=s======================z=z=======>===============s=========m==>================================x======sxs=m======x=========>zm===========uwzm========zmz=mumxz===== 


| 70162 


| | 
OZDOBY I AKCESORIA ZEWNETRZNE |---------| DA І) 
| 


| 91.09 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





Ежиксссеиатенииииеттиаисстатенииасенеииатеиеттетенииттенилтеттеттиттттенаттенатткттетешисттетитсстетститинсииииеииашистасисасссавиатениисаииишивистистигстветттоссситинт-<сса 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70162 
Change | introduced | Concern | | 91.09 |-------------------. 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 150 
==ss=s===========|================= | жатисстсовжисживишсссжесссситиспинттостессстееспстине | Zzxzx=========z===>============x=z=z=============wz==mm=====s===========s==s=m=======sz==x====s=s= 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH Пр. |Мг. rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|==========s==========|===|============s============================= 
| |_05, 06 | 20| 7556389 | 1] |  |PODKLADKA LUSTERKA L 
| 20] 7556388 | 1] | IPODKLADKA LUSTERKA PR 
| 21] 15664977 | 2 | | мквет 
| 22] 5962559 | 8 | |  |SPINKA 
| 25] 5940036 | 2| |  |TULEJKA 
| га] 15644304 | 2 | | [WKRET 
| 24| 15644201 | 2 | | [WKRET 
| 24] 15644301 | 2 | | [WKRET 
| 25| 4262041 | 2| | с [KOREK 
| 25] 7686881 | 2| | 0 [KOREK 
l | | | | | 
| | | | | | 
| І | | | І 
| 54 | |! | | 
| І | І l | 
| | | | | | 
| | | | | І 
Í | | | | | 
| | | | | | 
| І | І | |! 
| d | |! | | 
| І | | | | 
1 | І | | 
| і | ! | | 
І І | І | | 
| |! | | | І 
sz=========z==s==============z=z==s=======s=s===========s===================================x================zz=z=================mzxz==================szz===amummz=x<====s======s=========== 


| 70162 | 
OZDOBY I AKCESORIA ZEWNETRZNE |-————I IAO [] 


| 91.09 | 





KATALOG Шы ZAMIENNYCH ) ) ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70162/1 
Change | Introduced | Concern | | 91.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 131 
=============== | ================= | ЕЕ<<<<<<<< <<< << -<<<2:7:77 інінісізі ііі егісін і інісіне | --<тя:-<-<таттаа: ііі сен д ін #7 -- 7:77 # #2 #7 --< 7717 77 OW OOO GG #5; 27: :<;<<< 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |== |========== | тигт | uno | а | oat o car eam e ee 
| 1.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 | 1|200013620 | 2 |03 04 | |WSPORNIK 
1| 4388669 | 2 |03 04 |  |WSPORNIK 
1| 4308512 | 2 |01 02 | [WSPORNIK 
11200015956 | 2 |05 06 96 | [WSPORNIK 
1| 5995266 | 2 [05 06 96 | [WSPORNIK 
2| 15688077 | 6 | | [WKRET 
3| 10519301 | 4 | |  [PODKLADKA 
&| 1564407? | 4 | | ІМКЕЕТ 
5| 4276839 | 1| | [WSPORNIK 
6| 15186001 | 2 | | |SRUBA 
6] 15186077 | 2| |  |SRUBA 
6| 15681877 | 2 | | [АВА 
7| 4251965 | 2| | — |SPINKA 
8| 4311475 | 1] | [USZCZELKA WLOTU PR. 
9] 4311476 | 1 | | [USZCZELKA WLOTU L. 
10|200016526 | 1 |05 | D [КАМКА WLOTU POWIETRZA PR. 
10| 4308505 | 1| | С [RAMKA WLOTU PR. 
11] 4508506 | 1] | С |RAMKA WLOTU L. 
111200016527 | 1 |05 | D | ВАМКА WLOTU POWIETRZA L 
12] 14211580 | 4 | | [KOSTKA 
12] 14211686 | 6 |05 | [KOSTKA 
13| 15644277 | 4 | |  |SRUBA 
13] 15688177 | 8 [05 |  |SRUBA 
13| 15688277 | 4| | ISRUBA 
14] 4341566 | 2 |21 23 66 76 | [WSPORNIK FARTUCHA TYLNEGO 
14|200005115 | 2 |76 | {WSPORNIK FARTUCHA TYLNEGO 
ЕЕЕ i іііід ііі іі ііі іі еді гі іі <<< 5 << 72<-<-< <<< тт; а #7 <<<: <<< 57 #7; <<< ти: ст ііі ііі ііі ііі ііі ііі ШШШ ШИ ЩШЩШШ іе 
| | 70162/1 | 





| OZDOBY I AKCESORIA ZEMNETRZNE [-—--——--| I, U 


| . | 91.12 | 


ATALOG ад ZAMIENNYCH 
?ARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





Бе ііі ііі ііі іе ііі іе ісі A EWA дінін AAA іі іі щш җщщшщшщщщшшщщщшщш-т=шшшшщшщшщшщшщщшщшщшщш=шш=шщшшщшщшщшщшщшщшщшшщш 
zmiana | wprowadzona | dotyczy | l | Tabl. 70162/1 
change | Introduced | concern | | 91.12 |------------------ 
*odification | Introduit | Concerne | | | | kod 131 
ZIEESEEEZSIESISIS |================= | ЗЬ аў --5----<-т- <<< <<< <---<- ЬЬЬ | тт тт с -<< <<< = -<--- <<< <<< --- << <<< шиш Е стттт аа 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [|===|==========|====]====================|===|=====s===============s===================== 
| ].01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 |151 4320528 | 1 |76 | |WSPORNIK FARTUCHA TYLNEGO PR 
{ 16] 4320529 | 1 [76 |  |WSPORNIK FARTUCHA TYLNEGO L 
| 17] 10902211 | 4 |76 | |$АШВА 
| 17] 4901050 | 4 |76 |  |SRUBA М6%20 
| 18] 4320526 | 1 [21 23 66 76 | ҒАВТИСН TYLNY PR 
| 18] 4320255 | 1] 76 |  |FARTUCH TYLNY PR 
| 19] 4320256 | 1 |76 | [FARTUCH TYLNY L 
| 19] 4320527 | 1 [21 23 66 76 | [FARTUCH TYLNY L 
20] 13276211 | 4 [76 | |SRUBA 
21] 12643701 | 4 [76 |  |PODKLADKA 
22] 7090000 | 4 |76 |  |PODKLADKA 
22] 12605379 | 4 [76 |  |PODKLADKA 
23|200015455 | 1 |76 | [WSPORNIK MOC. FARTUCH PRZEONI PR. 
25] 4362681 | 1 |76 |  [WSPORNIK MOC.FARTUCH PRZEDNI PR 
23|200005116 | 1 |76 | [WSPORNIK MOC. FARTUCH PRZEDNI PR. 
24| 4362682 | 1 |76 |  |WSPORNIK MOC.FARTUCH PRZEDNI L 
24|200015456 | 1 |76 | |WSPORNIK MOC.FARTUCH PRZEDNI L 
24|200005117 | 1 |76 |  |WSPORNIK MOC.FARTUCH PRZEDNI L 
25] 4329492 | 1 [76 | {FARTUCH PRZEDNI PR 
26| 4329493 | 1 |?6 | [FARTUCH PRZEDNI L 
27] 4362683 | 2 |76 |  |PLYTKA MOC. FARTUCH 
28| 13276211 | 4 |76 |  |SRUBA 
29] 12443701 | 4 |76 | | PODKŁADKA 
30| 7090000 | 4 |76 |  |PODKLADKA 
30| 12605379 | 4 |76 |  |PODKLADKA 
31] 4406590 | 1 |27 68 |  |LUSTERKO ZEWNETRZNE L 
=z============================================s=z=====sx=<=z==s=s==s======z=x=zmz=x=xsx===s=================================r============================================x===s=========s==== 


| | 70162/1 | 


| OZDOBY І AKCESORIA ZEMNETRZNE |--------! MAON 


| | 91.12 | 





ATALOG С2Е5С1 ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


:=х=тт=-======-====== === 


Zmiana | Wprowadzona 
Change | Introduced 
todification | Introduit 
mpxn=x=========|================= 





| Dotyczy 
| Concern 
| Сопсегпе 


| WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO 
| ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY 


1.01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 | 31] 4406589 | 
| 31[200015088 | 
| 311200015086 | 
| 32| 4354198 | 
| 32] 4354200 | 
| 32] 4354201 | 
| 52] 4354199 | 
| 33] 15693477 | 
| 34| 4386314 | 
| 341200016133 | 
| 341200016519 | 
| 551200016161 | 
| 361200015998 | 


[07 74 

|07 68 74 76 
|07 

| 

|07 


| 
|64 


| | Tabl. 70162/1 


|LUSTERKO ZEWN. PR. 

[LUSTERKO ZEW. PR. 

[LUSTERKO ZEWN. 1. 

[PODKLADKA LUSTERKA PR. 
|PODKLADKA LUSTERKA PR-50 
|PODKLADKA LUSTERKA L-50 
|PODKLADKA LUSTERKA І. 

| SRUBA 

| LUSTERKO KPŁ 

|LUSTERKO ZĘ WSPORNIKIEM KPL.L 
|LUSTERKO 25 WSPORNIKIEM KPL.PR. 
| ZASLEPKA 

| ZASLEPKA 


к=тх================>=======>=>=>=========и===============>====з>====>=>===> <<< иа ======и====ш========>=====> == ==з==>= => == E E E 





OZDOBY І AKCESORIA ZEMNETRZNE 
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SATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
ЗРАВЕ PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70165 
change | Introduced | Concern | | 91.03 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 132 
z==z============ | ZKEZEZZZZZZEZNZSW | =================s==========z=z=====uwwuwmzm===mzr===| S eee сЕЕшшшаоеососшозтвтямешввеееееештез=т= 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |=== [zou | чини | ramum | ZOE | =============================z==s========= 
| | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 11200015980 | 1 |05 06 | D |ZNAK"POLSKI FIAT" 
| 1] 4392405 | 1 |01 02 03 04 | C |ZNAK"POLSKI FIAT" 
POLSKI 72) 6 | г] 5890953 | 1] | 12МАК "126P" 
ŁY, е) | 3|200014410 | 1 |01 02 03 04 | с [ZNAK 650E 
| 31200015983 | 1 |05 06 | D |2МАК 650E 
5 | 4] 14185490 | 2 |01 02 03 04 | С |TULEJKA MOCOWANIA ZNAKU 
| ! 2 | 41200015976 | 2 |05 06 | D |TULEJKA MOCOWANIA ZNAKU 
1 [24 | 5| 5956190 | 1 |05 06 |  |ZNAK FIAT 
D, | e| 7550112 | 1 |05 06 |  |ZNAK 126 MADE BY FSM 
ESM 5 Vo) g | 71200015495 | 1 [76 | C [ZNAK 650E1 
| 71200016097 | 1 |07 08 | D |ZNAK 650E1 
| 8|200015982 | 1] | с |2NAK 650 
| 8|200016132 | 1 |21 23 27 92 | |2мак 650 
| 9| 5952335 | 4 |05 06 |  |TULEJKA 
| 10] 4234280 | 2 |64 74 76 | |TULEJKA 
Юю | 11|200016170 | 1 |23 21 35 66 87 92 |  |ZNAK FSM 
11 | 12|200016459 | 1 |76 |  |ZNAK"650N" 
| 13|200016491 | 1 |21 23 | |ZNAK"NIKI" 
6560/N) | 14| 5201969 | 2 |68 | | |ZNAK FIRMOWY 
| 14| 5201967 | 2 |68 |  |ZNAK FIRMOWY 
ра | | | | 
= 2 | | | | | І 
| І | | | І 
| | | | | І 
ЕШ. І | | ! 
Вт І | | l | 
=========x=s=ss========z==========x==========r=xr==s=sz============x==<=<=zx=x=z===========xz================: =z=================zxzz=z==z=z=======r=x==x=s============s 


ZNAKI MODELU 


| 70165 | 





МТАЦОб + SCI ZAMIENNYCH ) ) ) 
ЗАНЕ PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








zz=z=====================r====s=z===<====x======================================m==xz===m==x>mznxzzz=axrzx=Gzs=s=s=s=ss=x=========s==s=========s=ss====s============================z=====r==r====x====x======= 
'miana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 70303 
change | Introduced | Concern | | 91.09 |-------------------- 
todification | Introduit | Concerne | | | коч 152 
s============= | z================= =====================s==zzz==z========================|==============================s============s=s===s======================================== 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |ip.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | za. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ]==|========|====|====================|===|========s======s==arsuz==ss=ss====ssa===s====s 
b | o7 | 1] 5201544 | 1 |21 |  |oSLONA L 
| 1] 4315174 | 1] |  [OSLONA L. 
| г] 4277549 | 11 | [OSŁONA L. TYLNA 
| 3| 989986 | éj |  |NASADKA 
19 18 16 17 | 4| 4322830 | 1] | [OSŁONA TYLNA 
| 5] 12598174 | 6 | |  |PODKLADKA 
| е] 15682001 | 6 | | ISRUBA 
| 7] 15645401 | 3 | |  [SRUBA 
| 7] 15645404 | 3 | |  |SRUBA 
| 7] 15903801 | 3 | |  |SRUBA 
| 7] 15903804 | 3| |  |SRUBA 
| 8] 4320288 | 11 | [OSŁONA TLUMIKA 
| 9| 15687207 | 4 | |  [SRUBA 
| 9| 15687277 | 4 | | [SRUBA 
| 10] 10519201 | 4 | |  [PODKLAOKA 
| 11] 4089075 | 1| | [OSLONA DZWIGNI 
| 12] 15645401 | 2 | |  |SRUBA 
| 12| 15903801 | 2 | | |SRUBA 
| 12| 15903804 | 2 | | {5А0ВА 
| 13] 7532550 | 1 | |  |POKRYWA TYLNA 
| 14| 977790] 1 | | |0510МА CIEGNA 
| 15] 4095633 | 1] | ІРКҮТКА OSLONY 
| 16|200011843 | 1 |07 |  |OSLONA PEDALOW 
| 17|200013987 | 1 |07 | ILISTWA PROWADZACA PR 
| 18|200013986 | 1 |07 | {LISTWA PROWADZACA L 
| 19| 7504051 | 4 |07 | JWKRET 


| 70303 | 
OSLONY І USZCZELNIENIA |---------| |) 


| 91.09 | 





) ) ) ) 


\TALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
ARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


I L i ЕЕЕ аашаа еЕЕаЕа шаитан аааааааететоиившешшшшшсо==Е 





'піапа | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70306 
'hange | Introduced | Concern | | 88.06 |------------------- 
fodification | Introduit | Concerne | | | кой 133 
р | m================ | mu L ur a asss | SUBSESESSUSESEESERENEEEEESESSOSSZEITCOIRENEEAEISZ2IAIITITIITIIIOLIILSZEESNSS£SSSSSTEOSSOPOREEENEGEEEE 
| {ТҮ КО MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|=============================s===s=s=s====== 
l |_01, 02 | 1| 16100811 | 4 | | INAKRETKA 
| г] 12605571 | 4] |  |PODKLADKA 
| г] 12605579 | 4 | | IPODKLADKA 
| 3] 12642001 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 4| 4311040 | 1] | IPLYTA 
| 5] 4275349 | 2] | {WSPORNIK 
| 6| 4275350 | 2] |  [TULEJKA 
| 7| 4275348 | 2 | |  |SRUBA 
| 8| 4275551 | 1| | [ZDERZAK PRZEDNI 
| 8| 4313888 | 1 |48 | [ZDERZAK PRZEDNI 
| 81200014057 | 1] | [ZDERZAK PRZEDNI 
| 9| 4313891 | 1 |48 | |ВАКСАОКА ZDERZAKA PR 
| 10] 4313892 | 1 [48 |  [NAKLADKA ZDERZAKA L 
| 11] 73267111 | 2 |48 |  Ё5ВОВА 
| 12] 12838990 | г |48 | INIT 
| 13] 4299427 | 1 | | | ]WSPORNIK 
| І | 
| | | 
| і і 
| | | 
| | | 
| | | 
l | | 
| | | 
l | | 
l | | 


70306 | 


ZDERZAK PRZEDNI | MG SERE | 14 
| 88.06 | Ше) 





KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


=========x=====x=x===========x=x=x==mz==s===================s=================x==x===s===r=zrz========z=======================s===s==s=========s===s==s=ss=========x========s=============s============= 








Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 70306/1 
Change | Introduced | Concern | | 88.09 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | Код 134 
===============|========zm=zmznz==== | DZDZZDOCDOSOZDZROSOSOOSZOTSZENEONITOC="OGTEZZNZEEREN | ианишииссинетететиишикикизеатитатепиииитиопесттваненизинететвениниииекенииициииииисииииа 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH Пр. [Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS [-==|==========|====|====================|===|==s===s=s============================s====== 
! 103, 04, 05 | 11200016649 | 1 |27 76 |  |POPRZECZNICA ZDERZAKA 
j і г] 4311040 | 1 | |  |PLYTA PR. 
| 3| 5995264 | 1 |27 76 96 |  |ZDERZAK PRZEDNI P4 ZMODYF. 
| з] 4379656 | 1 |76 |  |ZDERZAK PRZEDNI P4 
| 4| 4379620 | 8 | |  |SRUBA 
| 5] 16100811 | 8] |  |NAKRETKA 
| 6| 12605579 | 8] |  |PODKLADKA 
| 7! 12642001 | г | |  |PODKLADKA 
| 8| 4386446 | 1] | [WSPORNIK PR. 
101 91 4386447 | 1 | | [WSPORNIK L. 
| 10| 4299427 | 1] | [WSPORNIK 
l І | | i |! 
l І | | Е | 
| І | | ж 
| ! | | | | 
| | | | | І 
l | | |! | | 
l | | | | | 
| |! | | С. 
| d 1 1-1 
| d | І | І 
| І | |! | І 
| d | | ШУ 
| І 1 | | 
| І l i | | 
| | | І ща 
ЕЕ 
| 70306/1 | 





ZDERZAK PRZEDNI 


TH 


— 
| 


| 88.09 


ATALOG аа ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











=============================================================s=============================================z==============s=================s============axs=============== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 70306/2 
Change | introduced | Concern | | 92.09 |---------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 135 
ммм 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS [ажи | ura |S===|===================|===|==================wamnawnanuanwa=aum====s=ssss 
| | 05, 06 | 1] 4311040 | 1 | | [PLYTA PR 
| г] 4332870 | 2 | | |PODKLADKA 
| 3| 7538241 | 2] | [SRUBA 
| 4| 7557294 | 1| | [ZDERZAK PRZEDNI 
| 4|200016410 | 1 | |  |ZDERZAK PRZEDNI KPL 
| 5| 7534596 | 2| |  |PROWADNICA ZDERZAKA 
| 6| 10615374 | 4 | | | РООКГАОКА 
| 6| 252233 | 4 | |  |PODKLADKA 
| 7] 15646001 | 4 | | |WKRET 
| 7] 15646004 | 4 | | |WKRET 
| зі 16100811 | 2 | | ІМАКВЕТКА 
| 9] 12642001 | 2] | |PODKLADKA 
| 10] 12605574 | 2 | |  |PODKLADKA 
1111 16100811 | г | | |NAKRETKA 
| 12] 10615674 | 2 | |  |PODKLADKA 
| 13] 10615679 | 2 | |  |PODKLADKA 
| 13| 12646701 | 2 | | |PODKLADKA 
| 14| 10902011 | 2 | | |PODKLADKA 
| 14| 10902214 | 2 | | [SRUBA 
| 15] 12643701 | 2 | |  |PODKLADKA 
| 16] 252256 | 2 | |  |PODKLADKA 
| 16| 10615474 | 2 | |  |PODKLADKA 
| 17] 15896211 | 2 | | INAKRETKA 
| 18] 7534584 | 1 | | [WSPORNIK PR 
| 19] 7534585 | 1] | [WSPORNIK L 
| го] 5921541 | 2] |  |KOSTKA 
I===============x==m=azgzzsz=z==s============x==z============================================z===============================================================x==x=r=m===================== 


| 70306/2 | 


— || 7200) 


| 92.09 | 





ATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
PARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





====x=sxs=zs=============================s=<s==============ss====x=========================================xr=====================================================================s===s= 
zmiana | Wprowadzona | dotyczy | | | Tabl. 70306/2 
Change Introduced Concern 92.09 |------------------- 
9 
Modification | Introduit | Concerne | | ] коа 135 
==============|=================|j Z=ZZzZ==<===============x=s=================r=s===========|======<x===Zz<=Z==========s===s=s==s================================================z=========s== 
| | | 
] | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp. |Nr rysunku|Szt. Zastosowanie zm. | Nazwa czesci 
] ] ONLY FUNDAMENTAL MODELS |== ==========|==== =z=================== =z==|========================================== 
| |_05, 06 [21] 252254 | 4 | PODKLADKA 
| 21| 10615474 | 4 | PODKLADKA 
| 22| 15646804 | 4 [МКВЕТ 
| 22| 15646801 | 4 | WKRET 
| 23| 7532625 | 1 | WSPORNIK 
| 23| 4299427 | 1 |WSPORNIK /BEZ SRUB/ 





=====================================================================================================================================================s====================== 


| 70306/2 


ZDERZAK PRZEDNI |= | 2 Ü f) 


| 92.09 





KATALOG Jis ZAMIENNYCH ) ) ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





============================================================================================================================================================================= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70307 
Change | Introduced | Concern | | 88.03 |-------------------- 
Modification | introduit | Concerne | | | kod 136 
=mz============== | m==m=m==m]sr======== | шииииашииииииттеснеееневпетешттитсиилиитиссссешинит |#=======s=========================================================s======================= 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH [Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm. | Nazwa czesci 
1 | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|================e=a===a=uazuan=a=s========== 
l |_01, 02 і 1] 4313890 | 1 |48 | [ZDERZAK TYLNY 
| ар 4276411] 1 | |  |ZDERZAK TYLNY 
| 1200014058 | 1 | | [ZDERZAK TYLNY 
| 2р 4276412 | 2 | | |sRUBA 
| 3| 4276414 | 2 | |  |TULEJKA 
| 4| 4276413 | 2 | | [WSPORNIK 
| 51 12642001 | 2 | | | PODKŁADKA 
| 6] 12605571 | 2 | | [PODKŁADKA 
| 6] 12605579 | 2 | | |PODKLADKA 
| 71] 176100811 | г | | | [NAKRETKA 
| 8| 4313895 | 2 |48 | |NAKLADKA ZDERZAKA 
| 9| 4313894 | 2 |48 | [WSPORNIK 
| 10] 15186201 | 4 |48 | |WKRET 
| | | |] | І 
| І | | ]- 4 
| І | І І І 
| | | |! E 
| l | | Pod 
| І | d [t 
b] | І | | 
ШИ І d | | 
l| | l 1 | | 
l | | І и 
| l l. Я | І 
l |! Pr 5 | | 
UA 1 | І 
———————————————————————————————Ó——————————————— Ó'ÓÓ 


| 70307 


| 
ZDERZAK TYLNY |--------- | 7| 2 
| 88.03 | | 





KATALOG d ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


CXWILTLILILILILLILIEZEEZTIIZEEXZENELILILLIIÍLILIIZZIZLIIIIÍLIILÉLIÍIÉILIÍLILILILÉIÍILÉÍILÉILIÉIITIEZILÉIIÉIIÉIIÉILÉELÉIIÉITIÉIÉIÉÉEEBIÍILIILIILÉIIIIÉÍLILILILÉÍLIIÉLIIIILÉLIÍILILILILILILIIÉLIIILILIILÉILILILILIIÉZIZIILIIIZÉZILÉLILIÉIÉIÉILÉZLILÉIIÉILIIÉIÉIIÍIÉÍLÍLILILILILIÍLÉLÉLILILIIILIÍLLILILILIICDCZIrIT£EI£NMLIZIIÉIIÉIÉIIÉII 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70307/1 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |—----—-—--------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 137 
<<+-<<<<---са | сте; <- << <----<< | БЕБЕББББЕЕБЕЕБЕЕЕЕЕЕЕСЕЕЕЕЕЕЕБЕЕЕЕЕЎБ БЕС КЕБЬЕБЕЕЕЕНЧ | ЕЕЕ ЕЕЕЕЕБЕББЕЕЕЕЕЕЕЕБЕЕБЕБЕЕЕБЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕГСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕБЕССЕЕСЕБЕЕЕЕЕЕЕЕЕСЫЧ 








| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie zm. | Nazwa czesci 
| |_ONLY_FUNDAMENTAL MODELS |===|========== | suum | sauer ашар еаеоеааеаезанееееевенаявозеаваасе=заьана 
J _ å Y Ba  . | 1|200016649 | 112776 |  |POPRZECZNICA ZDERZAKA 
| 1200014921 | 1 | | |POPRZECZNICA ZDERZAKA 
| 2] 12605579 | 8 | | — |PODKLADKA . 
| 3! 16100811 | 8 | | |МАКВЕТКА 
| 4| 4386453 | 1 | | [WSPORNIK ZDERZAKA PR. 
70162 | 5[ 4386454 | 1 | | [WSPORNIK ZDERZAKA L. 
| 6| 12642001 | 2] |  |PODKLADKA 
| 7| 4379620 | 4 | |  |SRUBA 
| 8| 4379657 | 1] | |ZDERZAK TYLNY РА 
Fi b; 7 | | | | 
8 | d | | | | 
| |! | | 1 
| d | 4 | | 
а ЖА | |! | | | | 
| NOSEM E 
: x S TN / M | | Ж 
3 aL 7 | | | |! | | 
2 ЧУ / | І | | | І 
6 99 / | І | | | І 
2 | І | | | І 
3 | l | | | І 
| | | | | |! 
| | | | | І 
| | ! | | | 
| І | | | | 
========z==m======xz=zxz=====================zsx=z==xs=z=z=x=z=========s=ssx=x====r=======xz=========================m============x=======s===x==========================ss==mxç======r=s==sxz===s=s 


| 70307/1 | 


ZDERZAK TYLNY |---------| 2 p 
| 88.12 | 





KATALOG CZESCI ZAWIENNYCH 
3PARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


Zmiana | Wprowadzona 
change | Introduced 
Modification | Introduit 





34 аа БМ ВА aa af a fm A 0 m —Ą JĄ —| fb —| j —| — А 
| | Tabl. 70307/2 
| 91.09 |-------------------- 


Dotyczy | 
Concern | 
Concerne | 
—--—---——————-=-ӊш—щшшщщшшц1шшыЫшхшшц=ш=шш=тщшщшщшщшщшщшщшшцышшшш—шш—ш | 


TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH 
ONLY FUNDAMENTAL MODELS 


ж... -————————— І 


1| 10615474 | 

1| 252234 | 

2| 15646801 | 

3| 5921541 | 

4| 15646001 | 

4| 15646004 | 

5] 10615374 | 

5| 252233 | 

6| 7534596 | 

7| 10615674 | 

7| 12646701 

B| 16100811 

9| 12642001 

10| 16100811 
11| 12605574 
12| 7534588 | 
13| 7534589 | 
14| 7537295 | 
14|200016411 | 
45] 7538241 | 
16] 4332870 | 
| 

| 

| 

| 

| 


17]. 12537801 
18]. 15896411 
19] 10615374 
19] 252253 


|І». [Nr rysunku|Szt.]| 


| zu | znaczne | ====| ======= 


4 | 
4 | 
4 | 
2 | 


+ 8 К N N S 2 — э ру N N N N N N BE +— + 


ЖЕ ЕЛЕ smamarazzmanansa 


| | kod 138 


| PODKLADKA 

| PODKLADKA 
[ЧКВЕТ 
|KOSTKA 
|WKRET 
|WKRET 

| PODKLADKA 

| PODKLADKA 

| PROWADNICA 
| PODKLADKA 

| PODKLADKA 

| NAKRETKA 

| PODKLADKA 

| NAKRETKA 

| PODKLADKA 

| WSPORNIK PR 
| WSPORNIK L 
|ZDERZAK TYLNY 
|ZDERZAK TYLNY KPL 
| SRUBA 

| PODKLADKA 

| PODKLADKA 

| КАКВЕТКА 

| PODKLADKA 

| PODKLADKA 


ШшсшишшасшасшшшшШшшШшошшшашттшшаптпшптлемттсытхгччшшЕлшШшшШшшІшшШшШшШшшШшаШшШшШшІШШшШШшШшШппшшЕшІішшІіШшІШшІСІ-ШШ-----------------------------------------------------ШƏәшшшпсшпшшпшшпшпШшпцшшШшшпшшаа 


Ey 





ZDERZAK TYLNY 


| 91.09 | 


KATALOG CZESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





z=========z=============m===>======mz================================================sz==z=============================z===========s==uzzummzz=z=z====================================== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70307/3 
Change | Introduced | Concern | | 91.03 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 189 
Шшшшисппппппипиш | кшптшшшшшшзттопгзш | ===================================================| z=zs========================================sz=z==sxss=ss======================================= 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH (Ер. |Мг rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS “мм 
| | 05, 06 11200016119 | 1 |27 76 96 | | |ZDERZAK TYLNY 
2|200016165 | 2 |27 76 96 | [POKRYWA LAMPY 
5] 15688077 | 8 |27 76 96 | ІМККЕТ 
4| 10519301 | 8 |27 76 % |  [PODKLADKA 
| A. | | 
| tl | | 
| | | | І 
| | І l | 
| | і | | 
| | d | І 
| | |! | І 
| l І | І 
| к. d | | 
| | І | І 
| | І |l | 
| | І | І 
| | d | І 
| | |! | І 
| | d | | 
l | d | | 
| | |! І І 
і | І | І 
| | |! | І 
l | d | | 
| b d | І 
| І. І | І 
| 70307/3 | 
ZDERZAK TYLNY |------| 





| 91.03 | 


CATALOG aha ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


2miana | Wprowadzona 
Change | Introduced 
Modification | Introduit 








Dotyczy 
Concern 
Concerne 


WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO 


ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY 


05, 06 


SIEDZENIE PRZEDNIE STALE 


) \ 
| | Tabl. 70601 
| 92.12 |-------------------- 
| | kod 139 
ір. |Мг rysunku|Szt.| Zastosowanie Zm. | Nazwa czesci 
===|========== |] ===================|===|==================s============mus 
1|200016188 |76 96 05 06 ISIEDZENIE PR. А-50 
1|200016184 [76 96 05 06 |SIEDZENIE PR. /BEZ POKRYCIA/ 
1] 7532592 [05 06 |SIEDZENIE PR A-30 
11200016186 |76 96 05 06 [SIEDZENIE PR А-12 
1| 7532594 [05 06 |SIEDZENIE PR. A+E-30 
1] 5946703 [76 |SIEDZENIE PR. А-12 
1] 5988856 |05 06 |SIEDZENIE PR. (ВЕ? POKRYCIA) 
1| 5936802 [76 [SIEDZENIE PR. А-50 
2| 5936803 |76 [SIEDZENIE L. А-50 
2| 5988837 [05 06 [SIEDZENIE L (ВЕ? POKRYCIA) 
2|200016185 [76 96 05 06 |SIEDZENIE L (BEZ POKRYCIA) 
2| 7532595 |05 06 {SIEDZENIE L A+E-30 
2|200016187 |76 96 05 06 |SIEDZENIE L А-12 
2| 7532593 |05 06 [SIEDZENIE L A-30 
2|200016189 [76 96 05 06 [SIEDZENIE L A-50 
2| 5946704 [76 SIEDZENIE L. А-12 
3| 7532597 [05 06 23 64 66 92 [POKRYCIE PODUSZKI KPL A+E-30 
3| 7532596 2 [05 06 |POKRYCIE PODUSZKI KPL А-30 
5] 7644605 | 2 [68 |POKRYCIE PODUSZKI KPL. A+E-30 
3| 5941843 2 |76 |POKRYCIE PODUSZKI KPL. А-12 
3| 5202053 2 |76 |POKRYCIE PODUSZKI KPL. А-50 
3| 5940978 2 [76 |POKRYCIE PODUSZKi KPL. A-50 
4| 7532599 | 2 |05 06 23 64 66 92 |POKRYCIE OPARCIA КР. A*E-30 
4| 5941844 г |76 |POKRYCIE OPARCIA KPL. А-12 
412000161971 | 2 |76 96 05 06 |POKRYCIE OPARCIA KPL А-12 
4| 7532598 2 |05 06 |POKRYCIE OPARCIA КР. A-30 
| 70601 | 
ры 





'ATALOG ulia ZAMIENNYCH 
iPARE PARTS CATALOGUE 
"ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








—————————————————————————— 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70601 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |------------------ -- 
Modification | Introduit | Concerne | ! | Kod 139 
1m====z========= |================= | жаиииииа с пипиисстосисииосссвкаасесиосстинтсистиаит | Е 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | zn. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |#===|==========|====|=========z=zz=========|===|====================unzzzm===sx============s 
| |_05, 06 | 4|200016192 | 2 [76 96 05 06 | [POKRYCIE OPARCIA KPL А-50 
| 4| 5940980 | 2 |76 | [POKRYCIE OPARCIA KPL. А-50 
| 4| 764462B | 2 |68 |  |POKRYCIE OPARCIA KPL. A+E-30 
| 4| 5202054 | 2 |76 | [POKRYCIE OPARCIA KPL. A-50 
| 5| 4400003 | 1] | [SZKIELET SIEDZENIA PR. 
i | 6] 4400004 | 1 | |  |SZKIELET SIEDZENIA L. 
я | 7| 4294682 | 10 | |  |SPREZYNA PODUSZKI 
> | 8| 4294685 | 2] |  |SPREZYNA TYLNA PODUSZKI 
> | 9] 4094308 | 4 | | |PLYTKA KPL. 
| 10] 15645301 | 4 | |  [SRUBA 
8 [11] 4383811 | 2 | | [MECHANIZM BLOKOWANIA 
18 | 12] 10516470 | 2 | | ІРОФКІАОКА 
1°; | 13] 15896211 | 2 | | |NAKRETKA 
»-% |14 4302750 | 2 | | |PROWADNICA STALA KPL. 
5 { 15] 4525724 | 2] |  |PROWADNICA STALA KPL. 
$ | 16| 4007478 | 8 | |  |SWORZEN PRZEGUBU 
9 | 17] 4322450 | 2 | |  |PROWADNICA RUCHOMA KPL. 
s | 18] 4380638 | 4 | |  |SPREZYNA OPARCIA 
Да | 18|200015319 | 4 | |  |SPREZYNA OPARCIA 
| 18] 4380639 | 4 [76 |  |SPREZYNA OPARCIA 
4-24 | 19| 4205319 | 8] |  |ZACZEP SPREZYNY 
| | I l 
| | | ! 
| | | | 
| [z | | 
| | | | 


| 70601 | 
SIEDZENIE PRZEDNIE STALE |---------| ЁЎ, 


| 92.12 | 





KATALOG а ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 














=====x=x=z=================================== IÉZZEZEELUmZIZCIIEIÍIIILIILIILTTILIIIIIÉITZIIILIILIIÉIÉIÉLILILILIZLIIIÉZIIIDSIZZEZEZEEEPILIIITLITITITIILLLMEIILILIALIIIILLIIET ============<==<======================= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | 1 | Tabl. 70601/1 
Change | Introduced | Concern І | 92.12 |------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 140 
шшшашшыпшшшшшша)шшт ========== | mmEILZmETZIEZIZZZZLILLILIITIIILILIILILÉLIÍIILIIÉZZTILILIZZILÉLÉIÉLI--I | ==z==z=z=zxz=r=z=z=========z==============g===============rz=================================s=s=s=s= 
І | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | zm. | Nazwa cześci 
| [ ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY | за; [222222222 | uuum | язазиннннияе ис а | тиатассатенатавиакияитснасстонианесианиия 
| 108, 04, 05, 06 | 6| 7667335 | 2 [76 |  |WIDELKI REGULACYJNE 


6] 4383296 | 2 |00 

7| 4110751 | 4| 

8| 7667569 | 4 [76 
| | |! 


|WIDELKI REGULACJI 
| SWORZEN PRZEGUBU 
[МІТ ORAZONY 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
і 
і 
| 
| 
| 
| 
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| 
l 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


І l 
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| | 
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| l 
| | 
| | 
l | 
| | 
| l 
| l 
| i 
| І 
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| І 
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| 70601/1 
SIEDZENIE PRZEDNIE ODCHYLANE | 


| 92.12 126p 








KATALOG Jii ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





ттят ат <<<<-----<<3<--т7:5< << <<< <<< <<< 5 << << <<< ЕЕЕ EA + <<< <<< <<< <<< - 3 << <<< тт << <<< <<<; <<< # <<< <<< тт <<< << #:<<<<-- 3 т-#<<-- << # <<< << + < r + ци 
Zmiana | Wprowadzona | ботусгу | | | Tabt. 70601/1 
Change | Introduced | Concern ] | 92.12 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne і | | Код 140 
==============z= | ш=шшшшшшшшшшшшшыш | z=z===z============================czm==z========s====== | =z============s===z============x===================szs========z========z=r==m====z=szz=zzz==z====z==arm===x= 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |1. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|==========|====|=s==z=z=============|===|=====szas=======z========================= 
] |_03, 04, 05, 06 { 1] 764633 | 1 |68 |  |SIEDZENIE РВ. A+E-30 
| 11200016204 | 1 |76 96 |  |SIEDZENIE PR А-50 
| 1|200016202 | 7 |76 96 | [SIEDZENIE PR А-12 
| 1] 7532636 | 1 |05 06 23 64 66 92 |  |SIEDZENIE PR A+E-30 
| 1] 5946707 | 1| | [SIEDZENIE PR. A-12 
| 1] 5936807 | 1| |  |SIEDZENIE PR. A-50 
| 1] 4436359 | 1 |00 | [SIEDZENIE PR B 
| 1] 5993591 | 1 [95 04 |  |SZEDZENIE PR B 
| 1] 7532634 | 1 |05 06 |  |SIEDZENIE PR A-30 
| 11200016200 | 1 |76 96 |  |SIEDZENIE PR B 
| а] 5993592 | 1 |03 04 |  |SIEDZENIE L B 
| 21200016201 | 1 [76 96 | |51Е02ЕМТЕ L B 
| гі 5946708 | 1| | 151Е04ЕМТЕ L. А-12 
| 2] 5936808 | 1 | | [SIEDZENIE L. A-50 
| 2| 7644634 | 1 [68 |  |SIEDZENIE L. А+Е-30 
| г] 7532637 | 1 |05 06 23 64 66 92 |  |SIEDZENIE L А+Е-30 
| 21200016203 | 1 |76 96 | ISIEDZENIE L A-12 
| 2] 7532635 | 1 |05 06 | [SIEDZENIE L А-30 
| г] 4436360 | 1 |00 | [SIEDZENIE L B 
| 21200016205 | 1 |76 96 | {SIEDZENIE L A-50 
| 3| 4386374 | 1| | [SZKIELET Z BLOKADA PR. 
| з] 5202055 | 1 |76 | [SZKIELET Z BLOKADA PR. 
| 4| 4386375 | 1 | | {SZKIELET Z BLOKADA L. 
6 | 4| 5202056 | 1 |76 | [SZKIELET Z BLOKADA Г. 
| 5! 4383295 | 2] |  |SPREZYNA REGULACJI 
| 6| 7667336 | 2 |76 | — |WIDELKI REGULACYJNE 
ріледі ііі 2 іі ііі ііі ііі е ііі іі 77: :::----7 77 ----< +: ііі A OOO O A OZ EO ZE OO OE OO іі іі іі ісі іе A A ZEE EO OOOO SA 








SIEDZENIE PRZEDNIE ODCHYLANE 


| 70601/1 | 


| 92.12 


ЛО) 


KATALOG p ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 























9| 5202191 | 2 [76 |POKRYCIE PODUSZKI E-101 
9| 7612859 | 2 |21 [POKRYCIE PODUSZKI A*E-12 
9| 46575443 | 2 | | РОККУСТЕ PODUSZKI Н (KOL. PASK. 14) 
============================================= =======s=====z===========================m====m=mx=rr==-====;=========r=========x====sxs=s====s= 
| 70601/2 | 
SIEDZENIE PRZEDNIE ODCHYLANE —— | 
92.09 | 





=g=========x=z=x=x=======r=szs======x===x=ss=s=====s=ssxs=s==================x=======================sx===x===========================================r=z=s==s-x==x===z========================x=z=x=zxz======= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70601/2 
Change | Introduced | Concern | | 92.09 |-————-——-—7-7----- 
Modification ] Introduit | Concerne | | | код 196 
===============|=================|======s============================================ SZR Z Z O O OWO аа бі ііі ііі іі zzzz==== 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [28.] Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|=========|====|====================|===|====================s===s===z============== 
| 1.05, 06 | 8| 46575413 | 1] | [SIEDZENIE PR. H (KOL. PASK. 70) 
| 8] 5946714 | 1 [21 | [SIEDZENIE PR. (BEZ POKRYCIA) 
| з] 5202043 | 1] | [SIEDZENIE PR. A-30 
3 | 8| 7667320 | 1] | [SIEDZENIE PR. (BEZ POKRYCIA) 
р в! 8| 5202133 | 1 |76 |  |SIEDZENIE PR. E-100 
5 | 8| 5202252 | 1 |76 | [SIEDZENIE PR. E-101 
| 8| 46575441 | 1 | |  |SIEDZEMIE PR. Н (KOL. PASK. 14) 
| 8| 46575411 | 1 | | [SIEDZENIE РА. Н (KOL. PASK. 60) 
— $ | 8] 46575473 | 1 |76 | [SIEDZENIE L. Н (KOL. PASK. 60) 
| ві 46575474 | 1 176 |  |SIEDZENIE PR. H (KOL. PASK. 70) 
3 —& | 8] 46575442 | 1 | | [SIEDZENIE L. Н (KOL. PASK. 14) 
| 8| 5946715 | 1 |21 |  |SIEDZENIE L (BEZ POKRYCIA) 
| 8| 46575472 | 1 |76 | [SIEDZENIE PR. Н (KOL. PASK. 60) 
| ві 5202044 | 1| | [SIEDZENIE L A-30 
| зі 7667321 | 1 | | [SIEDZENIE L (BEZ POKRYCIA) 
| 8[181822960 | 1 | | [SIEDZENIE L A+E-30 
| 8|200016767 | 1 |21 | [SIEDZENIE L A+E-30 
| 8| 5202134 | 1 |76 |  |SIEDZENIE L E-100 
| 8] 5202253 | 1 |76 | [SIEDZENIE L Е-101 
| з] 46575414 | 1 | | [SIEDZENIE L. H (KOL. PASK. 70) 
| 9] 7532597 | 2 | | |РОКВУСТЕ PODUSZKI A-30 
| 9[ 46575415 | 2 | | [POKRYCIE PODUSZKI Н (КОС. PASK. 60) 
| 9| 46575416 | 2] | [POKRYCIE PODUSZKI Н (KOL. PASK. 70) 
| | 
| | 
| | 














<ATALOG . Жа ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








ZDZZZTODODOOOTO OZ OOOO OO ініні ZZO EZ ZE AE Z a a A a A DOZ 
Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | там. 70601/2 
Сһапде | Introduced | Сопсегп | | 92.09 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 196 
BRUERIIÜUZZZWLZLXUAU ==s==============] w=z===z==z=z==c=========ss=============================== | ЕЕ #<---<7<77 Е #7 ---- <<< A сілі нені дісі ені) 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH (ір- |Nr rysunku|Szt. | |. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS ]|==|=======u=u [ алт |================s=== |===|===========================maz=ss=ssm====a=a 
| 1.05, 06 | 1] 4202412 | 4 |21 |  [TULEJKA 
| 2| 5945804 | 4 |21 |  |TULEJKA PROWADNICY 
| 51182150780 | 2 | | [PODUSZKA ZAGLOWKA 50 
i 4] 7698715 | 4| |  |SPREZYNA 
| 51182150880 | 4 | | [PRET KPL. 50 
| 6|200016769 | 2 |21 |  |ZAGLOWEK KPL. А+Е-30 
| 6| 4482122 | 2 [21 |  |ZAGLOWEK KPL. (ВЕ? POKRYCIA) 
| 6[182150680 | 2 | |  JZAGLOWEK KPL. 50 
| 7] 46575470 | 2 [76 | ]POKRYCIE OPARCIA Н (KOL. PASK. 14) 
| 7| 46575417 | 2 | | [POKRYCIE OPARCIA Н (KOL. PASK. 60) 
| 7] 46575468 | 2 |76 |  |POKRYCIE OPARCIA H (KOL. PASK. 60) 
| 7] 7612860 | 2 |21 | [POKRYCIE OPARCIA А+Е-12 
| 7] 46575418 | 2] | [POKRYCIE OPARCIA Н (KOL. PASK. 70) 
| 7] 46575469 | 2 [76 | [POKRYCIE OPARCIA Н (KOL. PASK. 70) 
| 7] 7644628 | 2 |21 | [POKRYCIE OPARCIA A+E-30 
| 7|181813360 | 2 | |  |POKRYCIE OPARCIA A+E-30 
| 7] 5202040 | 2| | [POKRYCIE OPARCIA A-30 
| 7] 5202120 | 2 176 | |POKRYCIE OPARCIA E-100 
| 7] 5202190 | 2 |76 | [POKRYCIE OPARCIA E-101 
| 7] 46575444 | 2 | |  |POKRYCIE OPARCIA H (KOL. PASK. 14) 
| 8] 46575477 | 1 [76 |  |SIEDZENIE L. Н (KOL. PASK. 14) 
| зі 46575412 | 1] | [SIEDZENIE L. Н (KOL. PASK. 60) 
| 8| 46575475 | 1 [76 | [SIEDZENIE L. H (KOL. PASK. 70) 
| 8|200016766 | 1 |21 | [SIEDZENIE PR A+E-30 
| 8| 46575476 | 1 [76 | [SIEDZENIE PR. Н (KOL. РАК. 14) 
| 8[181822860 | 1 | | {SIEDZENIE PR. A+E-30 
Z==========z=====================s======-====mx===z=rmr=========s======================================r==z=======-x=sxz===x============xz===z========s==================================== 





SIEDZENIE PRZEDNIE ODCHYLANE 


Кт] Юр 


'ATALOG pa ZAMIENNYCH 
iPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


z======w=======sxs========z===s=s====x========x=x==z============sxs=s=z==s=s========s==s==s=x======================xs==s==s=s===s====s==========x===x=s=======r==sx=zx=sx=======msx=mrmzgz=======s=================== 








Zmiana | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70601/2 
Change | Introduced | Concern | | 92.09 |-------------------- 
Modification | Introduit ] Concerne І | | код 196 
IMNEDEZZIIZZZZZZIZI ] =================|==========================x======================x==== | ра аа аа 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|=======|=== | nnnm uns | пиз |== 
| 1.05, 06 | 9] 76465 | 2] |POKRYCIE PODUSZKI A+E-30 





9] 5202119 | 2 176 
10| 7667324 | 1] 


|POKRYCIE PODUSZKI E-100 
|SZKIELET SIEDZENIA PR. 





| 
| 
| 
| 
10] 5946721 | 1 |21 | |SZKIELET SIEDZENIA PR 
10| 7667322 | 1 | | [SZKIELET SIEDZENIA PR. 
11] 5946722 | 1 |21 | {SZKIELET SIEDZENIA L 
11| 7667323 | 1] | [SZKIELET SIEDZENIA L 
11] 7667325 | 1 | | [SZKIELET SIEDZENIA і 
12|200016768 | 2 |21 1 | POKRYCIE ZAGLOWKA А+Е-30 
15] 7535907 | 8 | |  |SPREZYNA 
| | dg | ! 
| | | | І 
| | | | |! 
| | |! | | 
| | І | | 
l | | | І 
і | | | d 
| | І | | 
| 1 І | І 
! | |. i | 
[ | | |! І 
| | i | | 
| I | | | 
| | І | | 
| [ І | |! 
l | | | | 
sumzz==uzmz=srass=========================s======x=zazauz================================m== =======-=========================================zx==========================s== 





| | 70601/2 | 
SIEDZENIE PRZEDNIE ODCHYLANE |--------- | |) 


| 
| 92.09 | 





KATALOG d ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








=z=================sx=ss======s=====sssWAFA==zxzs==========================x==x=s=sz=ss=s=z===z=s=s==z===x====s======x============================== 
1т1апа | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70601/3 
Change | Introduced | Concern l | 92.09 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | ] | Код 195 
=============== | =================| --------5:221--сттсттт ZOZ - 5; <<< <<:- | #5Е---------------<----<-5-------- --------5<--<--ж <<< << 7 << 57 77 577 <<< 7:27: 7:72 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.]Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|====================================s===== 
| | 05 | 1] 46575219 | 1 |76 |  |SIEDZENIE PR. E-50+60 
| 1] 5202048 | 1 |76 | [SIEDZENIE PR E-50+14 
| 1) 5202021 1 [76 |  |S1EDZENIE PR Е-50+10 
| 1] 46575435 1 [76 і |SIEDZENIE PR. Н (KOL. PASK. 14) 
! 1] 46575399 | 1 ]76 | |51Е0?ЕМТЕ PR. H (KOL. PASK. 60) 
1| 46575217 1 [76 |  |SIEDZENIE PR. E-50+60 
4| 46575401 | 1 |76 |  |SIEDZENIE PR. Н (KOL. PASK. 70) 
2| 5202022 | 1 [76 | [SIEDZENIE L Е-50+10 
2| 5202049 1 [76 |  |SIEDZENIE L Е-50+14 
гі 46575400 1 [76 | |SIEDZENIE L. Н (KOL. PASK. 60) 
2| 46575218 1 [76 | [SIEDZENIE L Е-50+60 
2| 46575220 | 1 [76 | [SIEDZENIE L E-50+60 
2| 46575402 | 1 |76 |  |SIEDZENIE L. Н (KOL. PASK. 70) 
1 [76 | |SIEDZENIE L. Н (KOL. РАЗК. 142 
2 |76 | [SZKIELET SIEDZENIA 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 
l 
| 





| 
! 
і 
l 
І 
| 
| 
| 
І 
| зі 5202274 
І 
І 
| 
| 
! 
| 
| 
| 
| 
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| 

| 

| 

| 

| 

| 

і 

| 

| 

| 

| 

2] 46575436 | 
| 

І 

| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 
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| 70601/3 | 


SIEDZENIE PRZEDN. ODCHYL. "INTER GROCLIN |---------| у ОП, 


| 92.09 | 


KATALOG v ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





e o o 1211: 2:12-------- 7: <<< -------< <<<: 77 <<< --- 1577777 72: #т<##т <<< <<< <<< <<< << -#-7-----<-----:< <:-----<--< 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Там. 70613 
Change | Introduced | Concern | | 91.03 |---------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 141 
z============== | ===xz=x==z========= | ====s=====x================marzzzzuzzzz=sz==s===m=maza | рр 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Магма czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|==================z====zumamnzxza=========== 
| |_05, 06 | 1] 7532601 | 1 |23 64 66 92 | [PODUSZKA KPL.A+E-30 
| 1] 5202136 | 1 |76 | {PODUSZKA КРС. Е-100 
| 1[200016782 | 1 |21 | [PODUSZKA KPL A*E-30 
| 1] 7532517 | 1 | | [PODUSZKA KPL.A-30 
| 1] 5202255 | 1 |76 |  |PODUSZKA KPL. E-101 
| 2|200016348 | 1 |64 | [OPARCIE КР. A+E-30 
| 2|200016785 | 1 |21 | [OPARCIE KPL A+E-30 
| г] 7532603 | 1] | [OPARCIE KPL A-30 
| 2] 7532519 | 1 |23 64 66 92 | [OPARCIE KPL B 
| 2] 5202138 | 1 [76 | [OPARCIE KPL. E-100 
| 2] 7532604 | 1 |23 64 66 92 | [OPARCIE KPL A+E-30 
| 2] 5202256 | 1 |76 | [OPARCIE KPL. E-101 
| 2|200016347 | 1 |6% | [OPARCIE KPL A+E-30 
| 3| 4464819 | 11 | [POKRYCIE TYLNE 
| 4|200016784 | 1 |21 | [POKRYCIE PODUSZKI A+E-30 
| 4| 7532518 | 1] | [POKRYCIE PODUSZKI А-30 
| 4| 5202137 | 1 |76 |  |POKRYCIE PODUSZKI Е-100 
| 4| 5202193 | 1 [76 |  |POKRYCIE PODUSZKI E-101 
| 4[ 7532602 | 1 |23 64 66 92 | [POKRYCIE PODUSZKI A+E-30 
| 5| 5202139 | 1 |76 | [POKRYCIE OPARCIA E-100 
| 5|200076350 | 1 [64 | [POKRYCIE OPARCIA A+E-30 
| 5|200016787 | 1 |21 | [POKRYCIE OPARCIA A*E-30 
| 5] 7532605 | 1] |  |POKRYCIE OPARCIA A-30 
| 5] 5202192 | 1 |76 | [POKRYCIE OPARCIA E-101 
| 5|200016349 | 1 |64 | |РОКВУСТЕ POARCIA A*E-30 
| 5| 7532606 | 1 |23 64 66 92 | [POSZYCIE OPARCIA A+E-30 
ZEW O ііі Z A EW д езі OE ZE a EE Z A OOOO z Z аны 
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CATALOG L.cSCI ZAMIENNYCH 
3PARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








z==mnazzx============= А 
Zmiana | Wprowadzona | botyczy | | | Tabl. 70615 
Change | Introduced | Concern | | 91.05 |------------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 141 
жашппасшшшааышы | ж-<ж-<-<-<<7<<<< | Аас“ $$“ 
| | Турско MODELI PODSTAWOWYCH Пор. |н rysunku|Szt.| Zastosowanie Zm. | Nazwa czesci 
| |_ONLY FUNDAMENTAL MODELS |==o|azzzzzrzze | suum | енизнанкяизизчияничи | виа | ансланетатвтзанаиванаазаавантвизннивзччани 
| 1.05, 06 | 6| 13276217 | 4 | | SRUBA 
6] 13278217 | 2] | SRUBA 
7| 1197777 | 4| | PODKLADKA 
7|200016088 | 6 | | PODKLADKA 
8| 4464551 | 1 | [MECHANIZM BLOKOWANIA 
9| 14567187 | 11 | | ZACISK 
10] 4337474 | 4 | | КОЗТКА 
11] 12605570 | 4 | | PODKLADKA 
12] 13279217 | 4 | SRUBA 


13| 4464550 | 1 
l 


l 
| 
| 
І 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| |ЛАРАЖА ZACZEPU 
| | 
| 
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| 
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| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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| | 
l | 
| | 
| | 
| | 
І | 
l | 
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| l 
| | 
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| 70613 
SIEDZENIE TYLNE ODCHYLANE |l 





| 91.03 


KATALOL Әкесі ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


=======zz=z=z===z=========z==rzz============znr=z=r===xz=z======z=zz==s====s=====sz=================s===sx=x=s==s===x======mm=m===z===x=z=========sxz=z===============x=z=x==========s=-======>=: =z======s=========== 


Imiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70613/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.09 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne | і | kod 142 
т==шш=—===ш=#--={|ш—ш=—=-=ч=цгз=чӊшшшшышг> | s===================================================| =======================magzu======x=========z=========sx====m====s==r========sx==========s==== 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH ltp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |zm.| Nazwa czesci 
] |_ONLY_FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|=============s==s===|===|========================================== 
| | 01, 02, 05, 04 | 1] 46575221 | 1 |76 | [PODUSZKA KPL. E-50+60 
| 1| 5936629 | 1 | | [PODUSZKA KPL. А-50 
| 11200016550 | 1 |64 74 76 | [PODUSZKA KPL. A+E-30 
[ 1] 5202090 | 1 |68 | [PODUSZKA KPL. E-30 
| 1] 46575222 | 1 |76 | [PODUSZKA KPL. E-50+60 
| 1] 46575437 | 1 |76 | [PODUSZKA KPL. H (KOL. PASK. 14) 
| 1] 4285258 | 1] |  |PODUSZKA KPL. B 
| 1] 46575403 | 1 |76 | [PODUSZKA KPL. H (KOL. PASK. 60) 
| 1] 46575404 | 1 |76 | [PODUSZKA KPŁ. H (KOL. PASK. 70) 
2 | 1| 5202023 | 1 |76 | [PODUSZKA KPL. E-50+10 
4 | 1] 5941847 | 4] |  |PODUSZKA KPL. A-12 
| 1| 5202461 | 1 |76 |  |PODUSZKA KPL. Е-50+14 
| 2|200016195 | 1 |76 96 | [OPARCIE KPL A-12 
| 21200016440 | 1 |76 | [OPARCIE KPL А-30 
| 21200016441 | 1 [76 | [OPARCIE KPL А-30 
| 2|20001619 | 1 |76 96 | [OPARCIE KPL А-50 
1 | 2| 4380924 | 1 [0035 64 74 76 96 | [OPARCIE КР. В 
3 | 21200016551 | 1 |64 74 76 | [OPARCIE KPL. A+E-30 
QUT, | г] 5202091 | 1 [68 | [OPARCIE KPL. E-30 
| г] 5202025 | 1 |76 |  |OPARCIE KPL. Е-50+10 
| 21 5202162 | 1 |76 |  |OPARCIE KPL. E-50+14 
| 2] 46575223 | 1 |76 | [OPARCIE KPL. Е-50+60 
| 2| 46575224 | 1 |76 |  |OPARCIE KPL. Е-50+60 
| 2] 5941849 | 4] | [OPARCIE KPL. А-12 
| гі 46575438 | 1 |76 | [OPARCIE KPL. H (KOL. PASK. 14) 
| 2| 46575405 | 1 |76 | |ОРАВСТЕ KPL. Н (KOL. PASK. 60) 
ирро 


| 70613/1 | 


SIEDZENIE TYLNE |——, I» [) 
[ 92.09 | š 





KATALOG pes ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








раан 
Іпіапа | wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70613/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.09 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 142 
===============|==============s=s== | s================================================s=|=================================z=======s=s=============m====s==m==z========s=============== 
і | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |1т. | Магна czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|====|====================|===|==================sz======s===a=====s====== 
| |_01, 02, 03, 05 | 2| 5936631 | 1] | [OPARCIE KPL. A-50 
| 2| 46575406 | 1 [76 | [OPARCIE KPL. Н (KOL. PASK. 70) 
| 2| 4285261 | 1] | [OPARCIE KPL. B 
| з] 594188 | 4] | [POSZYCIE PODUSZKI A-12 
| з] 5940983 | 1 | | {POSZYCIE PODUSZKI А-50 
| 3| 5202088 | 1 |68 | [POSZYCIE PODUSZKI E-30 
| 3| 5202046 | 1 [76 | [POSZYCIE PODUSZKI E-50+10 
| 3] 5202024 | 1 |76 | [POSZYCIE PODUSZKI E-50+14 
| 3| 46575225 | 1 [76 | [POSZYCIE PODUSZKI E-50+60 
2 | з] 46575439 | 1 |76 | [POSZYCIE PODUSZKI Н (KOL. PASK. 14) 
4 | з] 46575408 | 1 [76 | [POSZYCIE PODUSZKI Н (KOL. PASK. 70) 
| зі 46575407 | 1 [76 |  |POSZYCIE PODUSZKI Н (KOL. PASK. 60) 
| 3| 7612862 | 1 |64 74 76 | [POSZYCIE PODUSZKI A*E-30 
| 3j 46575226 | 1 |76 | [POSZYCIE PODUSZKI E-50+60 
| 4] 46575410 | 1 [76 | [POSZYCIE OPARCIA Н (KOL. РАЗК. 70) 
| 4| 46575440 | 1176 | [POSZYCIE OPARCIA Н (KOL. PASK. 14) 
| 4|200016197 | 1 |76 96 | [POSZYCIE OPARCIA А-12 
| 4] 5202047 | 1 |76 | [POSZYCIE OPARCIA E-50+10 
| 4[ 5202026 | 1 [76 | [POSZYCIE OPARCIA Е-50+14 
| ^| 5941850 | 1 | | [POSZYCIE OPARCIA А-12 
| 4| 46575409 | 1 |76 |  |POSZYCIE OPARCIA H (KOL. PASK. 60) 
| 41200016552 | 1 |64 74 76 | [POSZYCIE OPARCIA A*E-30 
| 4| 5940985 | 1] | [POSZYCIE OPARCIA А-50 
| 4| 46575227 | 1 |76 | [POSZYCIE OPARCIA E-50+60 
| 4|200016198 | 1 |76 96 | |POSZYCIE OPARCIA А-50 
| 41200016443 | 1 |76 | [POSZYCIE OPARCIA А-30 
=== aa OW O O O O O O OOO OO O O O O OE OE OO O O O O OO OO OO O O O PE PP O O OD OO OOOO O OB OO O OOOO OOO ORO PO W O O OO O O O O O O O OOO OPO OO OO OSD OBOODZOTSSSOGGOCĘFKZZ="=GG5 
| 70613/1 | 
SIEDZENIE TYLNE |———— 772) (5) U 
| 92.09 | 





KATALOG ..ESCI ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Там. 70613/1 
Change | Introduced | Concern | | 92.09 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 142 
=za============= | ================= | ижнийпхипииисииелнисскиосииссетецисениезалеииен | z=z========================s=z=====z===s=z====r============>================s==================== 
| |_TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie | zm. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |#==|=========|====|======s==============|===|===============s===========u========s====== 
| ].01, 02, 05, 04 | &|200016442 | 1 |76 | [POSZYCIE OPARCIA А-30 
| 4| 46575228 | 1 |76 | |POSZYCIE OPARCIA E-50+60 
| 4f 5202089 | 1 |68 |  |POSZYCIE OPARCIA E-30 
| І | І l І 
| І | | | | 
| | | | | | 
| | | І | | 
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2 | І t І | | 
¿ b | І | І 
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KATALOG Ца ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





maz c o c c Занарач E ісі a a a a on o авары 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | там. 70621 
Change | Introduced | Concern | | 92.12 |----------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | kod 143 
===============|================= | ----ст< << тт а ---<----:---12:-::2:-----7-7-т< 2: OE | ====x================sxs========z============================================================ 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
і | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |==|==========|====|===========s=========|===|========================================== 
| 1.01 02 03 04 05 06 07 08 | 11200016858 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK KPL 2-50 
| 1] 7537284 | 1 |06 | |DYVANIK КР. Y-55 
| 1| 4438383 | 1 |05 05 27 76 94 96 | |рҮМАМІК КР. Х-50 
| 11200016137 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK KPL Y-64 
| 11200016790 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK КР. 2-55 
| 1|200016043 | 1 |05 | |ВҮМАМІК KPL Y-55 
| 11200016102 | 1 |05 27 76 94 96 | | |DYVANIK КР. Ү-55 
| 1J200016141 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK KPL Х-50 
| 1] 4479426 | 1 |03 05 27 76 94 96 |  |DYWANIK KPL Ү-64 
| 2] 4363072 | 1 [05 05 27 76 94 96 |  |DYWANIK NAKOLA PR X-50 
| 2] 7537285 | 1 |06 |  |DYWANIK NAKOLA PR Y-55 
| 2|200016044 | 1 |05 27 76 94 96 |  ]DYWANIK NAKOLA PR Y-55 
| 2| 4479427 | 1 [05 05 27 76 94 96 |  |DYWANIK NAKOLA PR Ү-64 
; | 2|200016859 | 1 |05 27 76 94 96 |  IDYWANIK NAKOLA PR 2-50 
| 2|200016791 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK NAKOLA PR 2-55 
| 3| 4363073 | 1 |05 05 27 76 94 96 |  |DYWANIK NAKOLA L X-50 
| 3| 7531539 | 1 ]06 |  |DYWANIK NAKOLA L Ү-55 
| 51200016045 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK NAKOLA L Ү-55 
| 3] 4479428 | 1 |03 05 27 76 94 96 |  |DYWANIK NAKOLA L Y-64 
| 3|200016860 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK NAKOLA L 2-50 
| 3|200016792 | 1 |05 27 76 94 96 |  [DYWANIK NAKOLA L 2-55 
| 4| 4438384 | 1 |05 05 27 76 9:96 |  |DYWANIK OSLONY X-50 
| 41200016142 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK OSŁONY X-50 
і 4| 7537286 | 1 [06 |  |DYWANIK OSLONY Y-55 
| 41200016046 | 1 |05 |  |DYWANIK OSLONY Ү-55 
| 41200016103 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK OSŁONY Y-55 


===ez=====z=—=====-====x<=====x=x======-========<m================s=s======z=======-========================================x=====================sxrs===============sxF=======s=====s==========ss=s 
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| 
ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |===|========s=|====|====================|===|=============s=========s==================== 


Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70621 
change | Introduced | Concern | | 92.32. [os 
Modification | Introduit | concerne | | | kod 143 
==============|================= ] ==zx===məuxmmmmzea==ss | ================zz=z=z=z=========s==============================================s============ 
| | MSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH ИВ TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie Zm. | Nazwa cześci 
| 
| 





| 01 02 05 04 05 06 07 08 | 4| 4479429 | 1 [05 05 27 76 94 96 |  |DYWANIK OSLONY Ү-64 
| 41200016138 | 1 [05 27 76 94 96 |  |DYWANIK OSŁONY Y-64 
| 41200016861 | 1 {05 27 76 94 96 |  |DYWANIK OSLONY 2-50 
| 4|200016793 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK OSLONY 2-55 
| 5|200016143 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODLOGI PR Х-50 
| 5] 7537287 | 1 |06 |  |DYWANIK PODLOGI PR Y-55 
| 5] 4479430 | 1 |03 05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODLOGI PR Y-64 
| 5|200016862 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODLOGI PR 2-50 
| 5|20001679%4 | 1 |05 27 76 94 96 | |ВҰМАМІК PODLOGI PR 2-55 
| 51200016047 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODLOGI Ү-55 
| 51200016139 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODLOGI PR Y-64 
| s| 4438385 | 1 |05 05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODŁOGI PR X-50 
| 61200016863 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODLOGI L 2-50 

f | 61200016048 | 1 |05 27 76 94 96 |  [DYWANIK PODLOGI L Y-55 

| 6|200016144 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODLOGI L X-50 
| 6| 4438386 | 1 [05 05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODLOGI L X-50 
| 6|200016140 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODLOGI L Y-64 
| 6| 7537288 | 1 |06 |  |DYWANIK PODLOGI L Ү-55 
| 6| 4479431 | 1 [05 05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODLOGI L Y-64 
| 6|200016795 | 1 |05 27 76 94 96 |  |DYWANIK PODLOGI L 2-55 
| 7] 15661807 | 8 | | ISRUBA 
| 8] 12612207 | 8 | | IPODKLADKA 
| 19] 4303883 | 8 | | IPRZYCISK 
| 11] 4384178 | 1 |01 03 |  |DYUANIK BAGAZNIKA 
| 11] 7531547 | 1 |05 76 | IDYWANIK BAGAZNIKA 
| 11| 5200384 | 1 |76 |  |DYWANIK BAGAZNIKA 





| | 70621 | 
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KATALO CZESCI ZAMIENNYCH 
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KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


Zmiana | Wprowadzona 
Change | Introduced 
Modification | Introduit 
=============== | m================ 
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| Dotyczy | | | Tabt. 70621 

| Concern | | 92.12 |-------------- 
| Сопсегпе | | | kod 143 

] шпппжссктлеттаттиткысаожижксоппксгцицикслияныништины | ===============z====z======z=z==================zu=============mmmnz=z===========z===========s== 
|_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie Zm. | Nazwa czesci 

|_ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY ===|==========|==z==|====================|===|========================================== 
1.01 02 03 04 05 06 07 08 | 11] 7537290 | 1 [06 |DYWANIK BAGAZNIKA 


| 12] 4384175 | з] 


|PRZYCISK 


[e T 269 
DYWANIKI І------"! | 


| 92.12 | 


KATALOG da I ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
<ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





s=z==z=============================================s=s=======================================================s===================================r=====s=========================== 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 70622 
Change | Introduced | Concern | | 89.03 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 144 
s=s============|=================|=====s=====================s==s===s======s=s=========|====================================================================================s== 
1 |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO |Lp.]Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY |#===|==========|====|====================|===|======s====s=============================== 
| |_05, 06 | 1] 4345203 | 1 | | [IZOLACJA WNEKI PR. 
| гі 4345204 | 1| | [IZOLACJA WNEKI L. 
| 51200015900 | 1 | |  |IZOLACJA PODLOGI PR. 
| зі 4302200 | 1| | (IZOLACJA PODLOGI PR 
| 4 4302201 | 11 | [IZOLACJA PODLOGI L. 
| 41200015899 | 1 | | [IZOLACJA PODLOGI L. 
| 5] 4302204 | 2] |  |IZOLACJA PODLOGI SROD. 
| 6| 4302208 | 1| |  |IZOLACJA POD SIEDZENIE TYLNE 
| 7| 4306052 | 2 | | — |IZOLACJA WNEKI 
| 8| 4302210 | 1] |  |IZOLACJA PRZEGRODY I POLKI TYLNEJ 
| 8|200016164 | 1 |05 06 | [IZOLACJA PRZEGRODY TYLNEJ 
| 8|200016821 | 1 |21 | [IZOLACJA PRZEGRODY I POLKI TYLNEJ 
| 8| 4418889 | 1 |00 05 06 | [IZOLACJA PRZEGRODY TYLNEJ 
| 9|200016698 | 1] |  |KOMPLET IZOLACJI DZWIEKOWYCH 
| | | l | 
l | | 
| | | 
| | | 
| | | 
| | | 
| | | 
| | | 
| | | 
| | | 
| | | 
| | | 
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Zmiana | Wprowadzona 
change | Introduced 
Modification | Introduit 





Zz>==az=====Fvssw=sssassawum sss 





|_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO 
| ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY 


|. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 | 


WYKONCZENIE WNETRZA 


1|200016831 
1] 46575471 
1|200015881 
4| 5202121 
1| 7531548 
1|200016174 
11200016175 
1 |200015882 
1| 4467500 
2| 4186493 
3| 4321849 
3| 7550960 
4| 5956812 
4| 5941858 
4| 5941857 
4| 7532498 
4| 7532500 
4| 7532502 
4| 7532504 
4|200015646 
41200015647 
4| 5936622 
5] 7532505 
5] 5936624 
5| 5936634 
5| 5941860 


> m m m 9 3 > — — ..0 3 3 “з à — пу — > — > „ 3 3 ы шу 


.| Zastosowanie 


[76 96 64 
|21 23 27 66 68 92 94 
|23 27 66 92 94 
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| | 
| l 
|05 06 ! 
[74 76 96 | 
[74 76 96 | 
|74 76 96 | 
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|05 | 
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[74 76 96 
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| | Tabi. 70623 
| 92.09 |———— 
| | код 145 


zz=z===z=z===========z===============r============s==== 


==========rsz=x=x==========================x==. 


Магна czesci 


|POSZYCIE DACHU ROZPREZNE 12 
|РОЅ2ҮСІЕ DACHU ROZPR. 30 
[POSZYCIE DACHU ROZPR. 
|РО52ҮСІЕ DACHU 30 

[POSZYCIE DACHU ROZPREZNE 30 
|РО52ҮСІЕ DACHU ROZPR. 30 
|РО52ҮСІЕ DACHU ROZPR.30 
|POSZYCIE DACHU ROZPR. 
|РО52ҮСІЕ DACHU ROZPREZNE 12 


| NASADKA 


| RACZKA 
| RACZKA 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 
| DASZEK 


UCHWYTU 

UCHWYTU 
PRZECIWSLONECZNY 
PRZECIWSLONECZNY 
PRZECIWSLONECZY 
Z KIESZENIA 

2 KIESZENIA 

Z LUSTERKIEM PR 
2 LUSTERKIEM PR 
PR. 

PR. 
PRZECIWSLONECZNY 
Z LUSTERKIEM 

Z KIESZENIA 

Z KIESZENIA 

2 KIESZENIA 
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ugz=======s=sssaÁ=sa=====s===mmsx============z=========s=x==z=s==============r=srzzsszs========zmxzz=Z============s==================s= 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabt. 70623 
Change | Introduced | Concern | | 92.09 |———— 
Modification | Introduit | Concerne | | | Код 145 
т==шзшшыштызишшшш | ========mzmmzzz=== | ================================================s===]| ==========================z==================================zmz============s==s======== 
| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO [tp.]Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |Zm. | Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY [=== ========== а а Ed 
| {_01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 | 5] 5941862 | 1 |78 76 96 | [DASZEK Z KIESZENIA 
5| 7532499 | 1 |05 | [DASZEK Z KIESZENIA L 
5| 7532501 | 1 |05 | [DASZEK Z KIESZENIA L 
51200015648 | 1 | | [DASZEK Z KIESZENIA L. 
5|200015649 | 1 | | [DASZEK Z KIESZENIA L. 
5| 7532503 | 1 |06 | [DASZEK Z LUSTERKIEM 
6| 5756181 | 2 [05 06 |  [2АМІАЗА DASZKA 50 
7| 4384585 | 1 [64 76 | [POKRYCIE NAKOLA TYLNEGO PR 50 
7| 5202104 | 1 |76 | [POKRYCIE NAKOLA TYLNEGO PR. 50 
7| 7531550 | 1 |00 | [POKRYCIE NAKOLA TYLNEGO PR. 30 
7] 5936618 | 1 |6476 | {POKRYCIE NAKOLA TYLNEGO PR. 50 
7| 7537904 | 1 |21 23 64 74 76 | [POKRYCIE NAKOLA TYLNEGO РЕЗО 
8] 5202105 | 1176 | [POKRYCIE NAKOLA TYLNEGO L 30 
8| 7531551 | 1 |00 | [POKRYCIE NAKOLA TYLNEGO L 30 
8] 7537905 | 1 [21 23 64 74 76 | [POKRYCIE NAKOLA TYLNEGO L 30 
8| 4384586 | 1 |64 76 | [POKRYCIE NAKOLA TYLNEGO L 50 
8| 5936619 | 1 [64 76 | [POKRYCIE NAKOLA TYLNEGO L. 50 
9| 15661907 | 3| | |юквЕт 
10| 12612207 | 3 | |  |PODKLADKA 
11] 4300482 | 1] | [USZCZELKA GNIAZDA REF PR. 
12] 4275547 | 2} |  |OSLONA REFLEKTORA 
13| 4309953 | 1 |01 05 05 | [POKRYWA DO POMPY HAMULC. 
13| 4341994 | 1 |02 04 06 |  |POKRYWA DO POMPY HAMULCOWEJ 
14| 4300483 | 1] | [USZCZELKA GNIAZDA REF. L. 
15| 14567187 | 4 | | |PRzYCISK 
16| 4397166 | 2 | | |PLYTKA 
a a a e <<< < 


WYKONCZENIE WNETRZA 








ATALOG Js: ZAMIENNYCH 
ЗАКЕ PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy 
Change | Introduced | Concern 
Modification | Introduit | Concerne 


| WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO 
| ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY 
1-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 





WYKONCZENIE WNETRZA 








— 


==============m====m====mumszz=z=====================;==============xmmzx=s======================== 
| | | Tabl. 70623 
| | 92.09 [аа 
| | | код 145 
| ====z=z=z=z=zs=z==z==============================m=m==============x=maz=s=s=s======================= 
|Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie 12а. | Магма czesci 
| === ] ========== |5=== |#==================== | === ! ===========================z================ 
| 17] 15645401 | 4 | | [SRUBA 
| 18] 4300755 | 2] | [KOREK 
| 19|200016104 | 1 |35 64 | [POKRYCIE POLKI TYLNEJ 50 
| 19|200011838 | 1 |07 |  |POKRYCIE POLKI TYLNEJ 
| 19|200016243 | 1 |76 64 |  |POKRYCIE POLKI TYLNEJ 50 
| 19|200013567 | 1 [35 64 96 | [POKRYCIE POLKI TYLNEJ 
| 19|200016095 | 1 |07 |  |POKRYCIE POLKI TYLNEJ 12 
| 19] 5947499 | 1 |05 06 |  |POKRYCIE POLKI TYLNEJ 
| 19] 7531549 | 1 | | [POKRYCIE POLKI TYL. 30 
| 19] 4376410 | 1 [35 64 | [POKRYCIE POLKI TYL. 50 
| 19] 5960496 | 1 | |  |POKRYCIE POLKI TYL. 
| 191200016823 | 1 |21 |  |POKRYCIE POLKI TYLNEJ 50 
| 191200015377 | 1 | | {POKRYCIE POLKI TYL. 12 
| 20] 14570387 | 2 | |  |ZATYCZKA 
| 21] 14591787 | 6] |  |ZATYCZKA 
| 22| 4206117 | 1 | |  |[WYKLADZINA TUNELU 
| 23| 14203080 | 2 | | {ZACISK 
| га] 15683501 | 2 | |  |SRUBA 
| га] 15925201 | 2] |  |SRUBA 
| 24| 15647307 | 2| |  |SRUBA 
| 25| 4317479 | 1] | IPODKLADKA 
| І | | | | 
| | | | | | 
| І | І | І 
| | | І | | 
| | | 4 | І 
z===============z===========r====z==ss===============z==z======================s===========s= 
| 70623 
ШІ РЕ); 
| 92.09 | - 


TALOG DA ZAMIENNYCH 
IRE PARTS CATALOGUE 
TALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











rmmzza=====rsrsxu=surs==e===m==================s==========r=====================z===>============z===s==s=ss==s====================z=============================nus================ 
niana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 70625 
yange | Introduced | concern ] | 91.12 |-------------------- 
жи са оп | Introduit | Сопсегпе | | | kod 146 
a a A иинин 
] |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.]|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2т.] Nazwa czesci 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS |==|=========|====|===================n|===|=========================a========s=aszms==== 
¿z ААА 11 1462528 | 1 |74 76 94 96 | [PAS STATYCZNY PRZEDNI 
1| 4416320 | 1 |23 48 66 74 7687 |  |PAS BEZWLADNOSCIOWY PRZEDNI 
1|200016252 | 1 |74 76 96 | [PAS BEZP.BEZWLADN. PRZEDNI 
1|200013894 | 2 |76 74 94 96 |  |PAS BEZP. STATYCZNY PRZEDNI 
1] 15701190 | 2 |74 76 94 96 | [PAS STATYCZNY PRZEDNI 
1] 15709090 | 2 |74 76 94 96 | [PAS STATYCZNY PRZEDNI 
11 5201554 | 1 |21 | [PAS BEZWLADNOSCIOWY PRZEDNI 
1|200012252 | 1 |74 76 94 96 | [РАЗ STATYCZNY PRZEDNI 
4| 4415981 | 1 |23 48 66 74 76 87 |  |PAS BEZULADNOSCIOWY PRZEDNI 
11200016844 | 2 [68 76 | [РАЅ STATYCZNY PRZEDNI 
1| 7598407 | 1 [0076 | IPAS BEZULADNOSCIOWY PRZEDNI 
1| 46575263 | 1 |00 |  |PAS BEZWLADNOSCIOWY PRZEDNI 
2| 7598409 | 1 174 | [РАЗ STATYCZNY TYLNY 
2| 5201555 | 1 |21 | [PAS BEZULADNOSCIOWY TYLNY 
2| 7538822 | 1 |00 23 48 87 | [PAS BEZP.STATYCZNY TYLNY 
2| 7566740 | 1 |00 23 48 87 |  |PAS BEZP.STATYCZNY TYLNY 
2| 7656187 | 1 |74 |  |PAS STATYCZNY TYLNY 
| | 
| | 
| | 
і | 
| | 
| | 
| | 
| | 
| | 





| 70625 | 
BEZPIECZENSTWA | ]--——--- | 
| 91.12 | 


CATALOG асі ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


z==========s==================zz=====================ss========================s=s=======================================================================s===============s=======s 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy і 1 | Tabl. 70628 

Change | Introduced | Concern | | 92.09 |-------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | коа 151 
z======>======== | ============z=<==== |========maemamam=unmaxaraa=a======================= I z=szs================x=mnzn=z=zm==z=z=z==s====================================z========m=z=zz=======s= 


| |_WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH LUB TYLKO 
| | ALL FUNDAMENTAL MODELS OR ONLY 





|Lp. |Nr rysunku[Szt. | 


| ===| ========== | ==== | ==================s== | 


=. or | 1| 4386921 | 1 | 
| г] 4293094 | 1| 
| 31200013391 | 1 |07 
4 | 3| 46575497 | 1 |07 
| 41200013396 | 1 |07 
| 5| 7504051 | 3 [07 
| І і І 
| І EMEN 
| | | І 
l| | | І 
| І | І 
| | | | 
| І | d 
EJ | | 
| | і. А 
| | p. s] 
| І | | 
| І | І 
| | | | 
| | | | 
| І | І 
| | f І 
Ў І І 
| | | | 
| | | | 
| | | І 





MOCOWANIE KOLA ZAPASOWEGO 


|Zm. | Nazwa czesci 


=== | =====s=szz=======z===z=z====s===================s= 


|PAS KOLA ZAPAS. 

|PAS PODNOSNIKA 

D|PAS МОСОМАНТА WOZKA 

|PAS MOCOWANIA WOZKA 
|WSPORNIK DOLNY МОСОМАМІА PASA 
|WKRET 


70628 


кта”?! 


'ATALOL Әке ZAMIENNYCH ) ) ) 
iPARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


тетанЕияпикссисссиииспенсесненненесачесттатетететеетететеетиоиешесиатетелетисстестелиетитититиаситашииакатссссаиатииататттанитваиишашяатсвесоссиятеветссаттаас- аа 
Zmiana | Wprowadzona 1 Dotyczy | | | Tabl. 70700 
Change | Introduced | Concern | | 89.06 |-------------------- 
Modification | Introduit | Concerne | | | код 150 
n a аж_““——————________________ =Zz============z=============s==s=============mum=======s=s===========================s======== 
| | WSZYSTKICH MODELI PODSTAWOWYCH |Lp. [Nr rysunku|Szt. Zastosowanie |2m.] Nazwa czesci 
І | ALL FUNDAMENTAL MODELS [ === |==========|==== ====s===============|===|==============================a====s====== 
| ТРЕНЕРЕ EL. UE | НАК 2 WIAZKA PRZEUODOW 





| 

Fd ! 
| І і 
| |! | 
| | | 
| І | 
| І | 
| І ! 
| І | 
| І | 
| |! | 
| І | 
| І | 
| І | 
| І | 
bu | 
| |! | 
Eu | 
| І | 
| І | 
| І | 
| І | 
| І | 
| l І 
| І | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
l 


— — sme s===rss=zz=====z==.== 


| 70700 | 
НАК HOLOWNICZY | Á. І 0) 


| 89.06 | 





ATALOG За ZAMIENNYCH ) ) 
iPARE PARTS CATALOGUE 
ATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 

















DZOSTZBZE DOTI R OO OOOO O A Z рі EA eS O OOOO OOOO OO DOO OZ O OOOO O OOOO W OW OD O a мн 
Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Там. 81201/4 
change | Introduced ] Concern | | 92.12 |------------- 
Modification | Introduit | Concerne і і ] код 175 
=== | z================= | БББ, ЕБЕ | =========: ============r===m====-=============================mmzz==========z=z=sr===s====== 
J _. | IYLKO MODELI PODSTAWOWYCH 1р. [Мг rysunku|Szt.[ Zastosowanie [2п.] Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|=====s===|====|====================|===|============s===============s=az========== 
001. 1.97, 08 11200013225 | 11 | |БАШКА KIEROWNICY 
2|200013229 | 1 | | [LOZYSKO GALKI 
3| 814000 | 1] |  |PODKLADKA SPREZYSTA 14,3 
4|200013230 | 1 | |  |NAKRETKA SPECJALNA 
5] 70900 | 1 | |  |PODKLADKA SPREZYSTA 6.2 
6| 2801000 | 1 | | |МАКВЕТКА KOLPAKOWA М6 
7|200013825 | 1 | | кого KIEROWNICY 
8|200014441 | 1 | | кого KIEROWNICY KPL. 
9] 5201330 | 1 | | [KOLO KIEROWNICY 
9] 5201471 | 1 |08 |  |KOLO KIEROWNICY 
10| 5201468 | 1 |08 | кого KPL STEROWANIA LD 
10] 5201331 | 1 | | [KOLO KPL STEROWANIA 
| | l l І 
| | |! 1 
| | І | d 
| | І | І 
| | І | І 
| | 1 І І 
| | | | І 
| Бо | І 
| | |! I | 
| | ! | ! 
| | | І d 
| | | | | 
| | І | | 
| 1 | І 


САКА KIEROWNICY KPL 





| 81201/4 | 
sm | б 
| 92.12 | == 


GATALO Jesci ZAMIENNYCH ) ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 








z====z=======x====r=z=z=z=s===z==============================r=z=zz==========s=====Ñ=r=srs=z==z====================>=ummmr===-=sz===r=r==z=z======z=s=z=zz=z====z=szs=======z======z=zz=zz==========zz=z========x===== 

Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 84501 

Change | Introduced | Concern | | 88.12 |------------------- 

Modification | Introduit | Concerne | | | Kod 174 

тшпппппппппппцшш | zz=======>m===== | =z========================s=s==s=s======sxr==r=s=======s===s 1 222-2222... ==x=cmm=m===z=xzz=z=z=z=z=z=sxss==z======zx=szs==s=s=szs=======z===r=============xx=s==z==s=======s=s=== 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie 127. | Nazwa czesci 





] | ONLY FUNDAMENTAL MODELS 


|o 1|200011904 | 4 | 


SERJ 








|DZWIGNIA GL. STEROWANIA KPL 


| 

| 21200013875 | 1 | | | |KRZYWKA 

| 51200013150 | 1 | |  |LOZYSKO DOLNE 

| 4| 2019001] 1] |  |NAKRETKA NISKA М16%1,5 

| 51200015520 | 2 | |  |NAKRETKA NISKA MIG М16%1.5 

| 6] 420002 | 11! |  |PODKLADKA 17 

| 7|200013844 | 1] |  |WALEK GL. WYL. SPRZEGLA 

| 8|200013183 | 1 | |  |TULEJKA LOZYSKA GORNEGO 

| 91200015217 | 1) |  |SWORZEN PROWADZACY 

| 10|200013154 | 1 | | ДРОРУСНАС? PEDALU HAMULCA 

| 11р 1110112 | 1] |  |SRUBA М8%35 

| 12] 1712012 | 1 | |  |NAKRETKA MIO 

| 14]200013651 | 1 | | {LINKA GAZU KPL 

| 15|200013650 | 1 | |  [SRUBA SPECJALNA 

| 161200013354 | 1 | | ІМКВЕТКА 

| 17]200013151 | 1 | |  |PLYTKA ZATRZASKU 

| 18|200013350 | 1 | | | |SRUBA 

| 20|200013186 | 1 | |  |WSPORNIK DOLNY KPL 

| 21|200013846 | 1 | | [WSPORNIK ZEBATKA 

| І | | | | 

| | | d Í | 

| І | | E: | 

| | | | | | 

і | | | | ! 

| | | 1 | ! 

| | | | І І 
z========x=z=z=====s==========s===============================z========================z=z==x==============zmm=r====z===z====sxsz=z===z==========sz=======uszzgszzzs=========z=============z==== 


MECHANIZM RECZNEGO STEROWANIA SAMOCHODEM 








| 84501 


=i] Др 


KATALC сі ZAMIENNYCH 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 





=======================s===s====s=s=====s================s======s===================================s===s===z=========uzzas============s===================z================s======== 
zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 84501/1 
Change | Introduced | concern | | 89.03 |----------- -- 
Modification | Introduit | Concerne | ] | kod 175 
mitis meum ne mem | ZZEURSZEZZUSUREZE | дажигиаштисииииашиициоптепикижиивсиипжапасситиокисс | =================n===z=z========s==s================z==================================s==== 
| | TIYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie |za. | Nazwa czesci 
І | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|==========|==== минии 
і 1-07 11200013175 | 1 | | {ZAPADKA 
2|200013175 | 1 | |  |SPREZYNA ZAPADKI 
3|200013176 | 1 | |  |SWORZEN 
41200015156 | 1 | |  |PIERSCIEN 
5|200013155 | 1 | |  |SWORZEN PRZEGUBU 
6[200013157 | 1| | {LOZYSKO PRZEGUBU 
7| 1373111 | 11] |  |PIERSCIEN GUMOWY ТҮР D 9 
8| 2013001 | 1) |  |NAKRETKA NISKA М10%1,25 
9|200013204 | 1 | | [ZATRZASK KPL 
10|200015207 | 1] | [WSPORNIK ROLKI KPL 
11 |200013158 | 1 | | [OBUDOWA PRZYCISKU GORNA 
121200013159 | 1 | | [OBUDOWA PRZYCISKU DOLNA 
13]200013160 | 1 | | [PRZYCISK BLOKADY 
14|200013163 | 1 | |  |TULEJKA DYSTANSOWA 
151200013213 | 1 | | [WSPORNIK PRZEGUBU DOLNEGO 
16|200013715 | 1 | | [OBSADA RACZKI POKRETNEJ 
17|200013512 | 1 | | [SUWAK L 
18|200013513 | 1 | | [SUWAK PR 
19|200013515 | 1 | | |TULEJKA 
20|200013716 | 1 | |  |OPRNIK SUWAKOW 
21|200013985 | 1 | |  |GRZYBEK OR 
22|200013715 | 1| | [POKRYCIE RACZKI 
23| 3603041 | 3| |  |WKRET M3*28 
га] 1704012 | 3| | — |NAKRETKA Hš 
25| 9504060 | 1 | | |WKRET М6%10 
26| 3509061 | 1 | | |wKRET м4#8 
==============s===========================z================z==================s=========================s=============x==z==========za=====================s=====sxs=========ms=== 





MECHANIZM RECZNEGO STEROW. SAMOCHODEM 


=] йр 


KATALO ESCI ZAMIENNYCH ) ) ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 











R E шш шш зш ишы шше сл ш мы шыш шш этш з шшш шш гү м ammaymauspz==========================================================================s===== 

Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy і | | Tabl. 84501/2 

Change | Introduced | concern | [| 8.03 lli iss s+=MF—— EX 

Modification | Introduit | Concerne | | | kod 176 

пгинжмннныныжын | шишшЕппшшпшпипшшшаш | BAZZEZZLEZZEZZZZEZZZEAZZIUZZZEZEEZEZZZZEEZzmEzsxzmzum| вашашаш св жи; ссоссссосетесотсстоссститтететтвивинилсосссет O OE TT COO O A ZEE TE 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 

«аа ІГ... ONLY FUNDAMENTAL MODELS ]===|========muz | шики n | кае | лезеенасавазетавтениияаяетсазяттз=езиянеса 


|-97 | [200013874 | 1 | |  |MECHANIZM RECZNEGO STEROWANIA SAMOCHODEM 
2|200013194 | 1 | [WSPORNIK GORNY KPL 








| 
| ! 
| d | І 
je | | І 
| І | І 
i | | | 
| | | 1! 
i | | | 
І | | | 
| | | |! 
l |! | |! 
| | | «d 
l | | І 
l І ШЕ. 
| | | | 
| | | ! 
l Ji | | 
l І | | 
| | | | 
і. ЧІ | | 
| | | | 
| | | | 
| | | |! 
| | | | 
| | | | 


89.03 


| 84501/2 | Ж 
MECHANIZM RECZNEGO STEROWANIA SAMOCHODEM 53:0: | 0 





(АТАТ ОС а ZAMIENNYCH 
3PARE PARTS CATALOGUE 
CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


~a шш SSG ти не Z OOOO OO GOO O OE Z OOOO OO O OE O OE O O OO анн 
Zmiana | Wprowadzona | dotyczy | | | Tabl. 91221/3 
Сһапде | Introduced | Concern | | 88.12 |----------------- = 
Modification | Introduit | Сопсегпе | | | kod 186 
sz==x==========s==|=================|==============s=====================z================ | ====================================zr=z=z=z===s========z==z=====================x=========x=s= 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp. | Мг. rysunku|Szt. Zastosowanie |2m. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS ====|============== 





| 
| 
J lJ |7: _ 1|200014558 | 1 | | [WSPORNIK DZWIGNI NOZNEJ ZMIANY BIEGOW 
2|200014561 | 1 | |  [DZWIGNIA NOZNEJ ZMIANY BIEGOW KPL 
3|200014565 | 1 | | [KORPUS PRZEGUBU KPL 
4|200014568 | 1 | |  |POLPIERSCIEN PRZEGUBU 
5|200014569 | 1] | |МАККЕТКА 
6|200014570 | 1] |  |TULEJKA DYSTANSOWA 
7|200014571 | 1 | | [KOLEK ZABEZPIECZAJACY 
8|200014572 | 1 | |  |CIEGNO KPL 
9|200014580 | 1 | | [UCHWYT PRZEGUBU KPL 
10|200014582 | 1 | |  |SWORZEN PRZEGUBU 
11|200014583 | 1 | |  |PODKLADKA TLUMIACA 
12|200014599 | 1 | | [RURKA DO ZBIORNIKA DO POMPY WODNEJ 
13] 5201138 | 1 | | [RURKA DO POMPY NOZNEJ DO POMPY RECZNEJ 
13|200014600 | 1 | | [RURKA DO POMPY NOZNEJ DO POMPY RECZNEJ 
| | І | | 
l | І | | 
| | І | І 
| | І | І 
| | І | | 
| | І | І 
| | І | І 
| | | | І 
{ І. І | | 
| NEN | І 
l | І | | 
| | | | | 
szz=z=s=s==========================================z=z=z=z=z=====s==================================s=s==========s=s==z=s======s==s=s===========x=z================z=========================== 





ZESPOL URZADZEN STERUJACYCH SAMOCHODEM 


Ес? 


KATALC ресі ZAMIENNYCH ) ) ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 


===mmmamz=zzzc=sz==z===z==;z======s=z====z=================rmr=z=rmzmmmmm==========x=====sx============s======================z=zz==================xs==================s=======: z=z=z=z============ 


Zmiana | Wprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 91221/4 
Change | Introduced | Concern | | 88.12 |------------ 
Modification | Introduit | Concerne | | | Код 185 
m=z====s========|===========azm==== a ддд аланин 
| | TYLKO MODELI PODSTAWOWYCH |Lp.|Nr rysunku|Szt.| Zastosowanie [2а. | Nazwa czesci 
| | ONLY FUNDAMENTAL MODELS |===|>=========|====|===========xmumz===|s=s=|=========================s================ 
{ [08 11200014208 | 1] |  |POMPA SPRYSKIWACZA SZYB-NOZNA 
| 2|200014591 | 1 | |  |WSPORNIK POMPY SPRYSKIWACZA KPL 
3|200014589 | 1| |  |OBEJMA PEDAŁU HAMULCA 
4|200014586 | 1 | |  |WYSIEGNIK PEDALU HAMULCA 
5|200014584 | 2 | | [OCHRONA DZWIGNI 
6|200014579 | 1 | | [ZACZEP SPREZYNY 
7|200014577 | 1 | |  |UCHWYT SPREZYNY КРС 
| | | І І 
| | |! | І 
гэ | | |! | І 
| ТҮШ T AA | | | | | 
ШЕШ) | | | | | 
| | І | | 
| | І І І 
l | І | | 
| | І | Í 
! | SB | | 
: | | |! | | 
| | | | | |! 
i | | | i | 
: | Eod | |! 
x | | |! | I 
А | | | [od 
А | | | | І 
А | | | | | 
A | | NIE | |! 
#================mz==================================s===s======================s=s==============================================================================m===========mma=== 








88.12 





| 91221/4 | 
ZESPOL URZADZEN STERUJACYCH SAMOCHODEM [^ m p 


KATALI los ZAMIENNYCH ) ) 
SPARE PARTS CATALOGUE 
KATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE 























w sss m=========================s=s==========================s=====s=s==s=sums=u====s==============================um=======z======r===z===============s====s==========s= 
Zmiana | Mprowadzona | Dotyczy | | | Tabl. 91201/5 
Change | Introduced | Concern | | 89.12 |------------- 
Modification | Introduit | Сопсегпе | . 1 | Код 187 
============== ==s===============|======z===============z=am============================|== =================== ================================z==================s====== 
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